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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
00-15073-01 3-30 30A 037360-160 3-3 280 
01-0770001-41 6-4 20 037360-161 3-3 160 
01-0770001-51 6-4 10 037360-161 3-3 280 
01-0770006-08 6-6 150A 070008 5-2 140 
01-0770028-05 6-6 150 оврџов 8-1 190 
01-0770028-05 6-6 150A 09455-01-824-08E-011 5-3 520 
01-0770029 6-4 140 099001-174 3-27 20 
01-0770029-В 6-6 90 099001-176 3-27 10 
01-0770034-02 6-5 180 099001-177 3-27 30 
01-0770054-00 6-5 130 099001-178 3-27 40 
01-0770054-02 6-5 120 099005-401 3-27 50 
01-0770119-09 6-4 350 1 3-3 320 
01-0770119-15 11-1F 80 1 3-4 80 
01-0770119-15 11-1G 90 1 3-5 110 
01-0790006-00 6-5 150 1/2-6NA 11-5C 225 
01-0790006-01 6-5 170 1/4 Harper 12-5 90 
01-0790006-02 6-5 140 1/4 Harper 12-6A 140 
01-0790006-03 6-5 160 1/4 Harper 3-3 60 
01-0790340-03 6-5 170 1/4 Harper 5-1 110 
01-0790340-04 6-5 160 1/4 Harper 5-3 370 
01-691-04 12-5 160 1/4 Harper 5-5 120 
| 01-691-05 8-4 100 1/4 Нагрег 8-11 160 
01-824-08E-011 4-4 200 1/4 Harper 8-11 20 
01-824-08E-011 5-3 520 1/4 Harper 8-3 110 
02-0250276-00 6-6 130 1/4 Harper 8-5 350 
02-0350003-01 6-4 - 1/4” O.D. X 24” Long 6-13 150 
02-0350003-01 6-4 - 1/8” 6-13 160 
02-0350003-01 6-4 - 1/8-6МА 6-4 190 
02-0350281-0 6-4 - 1/8Х8-32 3-24 450 
02-03705534-00 6-4 - 10005498 3-26 50 
02-691-04 5-2 170 10065 H1L5 4-2 80 
02А21376 3-23 650 101678-0002 3-8 110 
02А22619 3-8 190 10-176485-121 6-1 100 
037360-004 3-28 - 102-00007 5-6 170 
037360-104 3-3 280 10-357290-1 11-1F 275 
037360-115 3-3 160 10-357290-1 11-1G 165 
037360-124 3-28 - 103574-00 3-3 200 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 

10-382780-12 6-2 40 160-012-70 11-1F 190 
1040 11-1F 90 160-012-70 11-1G 160 
1040 11-1G 85 1637-B 12-2A 50 
10-400608-123 6-1 100 1637-B 4-1 330 
10-400608-123 6-2 40 | 16378 8-1 70 
10-400608-243 6-2 40 | 163781 8-ЗА 180 
1061 3-24 - 1641-B 4-1 260 
1102 5-6 244 1641-B 4-2 160 
1-10-AM5201 9-5 5 1641-B 5-4 320 
11-691-04 12-5 140 | 1641-B 8-4 90 
11-691-05 8-4 130 1650 4-2 160 
1219-4200-Z3Y 3-2 113 1650 5-4 130 
1219-4200-Z3Y 3-20 - 1678 11-16 180 
1219-4200-23Ү 3-208 - 1684 11-1F 200 
1219-4200-23Ү 3-208 - 1687 11-1F 245 
1239 3-9 21 1691-C 3-8 120 
12500750 4-4 140 | 16DU12 8-5 230 
12500750-125B 4-4 140 | 16-00-12 8-ЗА 60 
12528Y-A164 12-2B 20 | 16-00-14 8-ЗА 60 
128 9-2 35 | 16-00-16 8-ЗА 60 
12LHTA17-M62 3-18 - 1728-B 5-3 270 
12LHTA1-M62 3-18 - 1816 6-4 120 
12Т515-2 11-1F 265 1816 6-5 20 
12TS15-2 11-1G 150 18207 3-26 150 
13241-LDS 5-6 - 18286-00 3-26 130 
1-480305-0 11-1F - 183204 3-26 150 
1-480319-0 6-11 - 184969 3-4 120 
149-24HT 3-31 - 1886 11-58 130 
1500-052-2 6-3 - | 1886 12-28 150 
15-0007-5 6-5 10 1911-8 4-1 320 
1512 6-6 350 1911-8 5-4 320 
1512-140 6-4 90 | 1911-B 8-3A 180 
1539-001 12-1A 200 1911-B1 11-5B 70 
1540 5-6 - 1 1911-В1 12-28 140 
1540 5-7 90 | 1911-В1 8-1 70 
15PA90-4R 11-1F 270 19-130074-009 6-6 100 
15PA90-4R 11-1G 155 19-150002-009 6-4 - 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
19-150002-009 6-4 - 2335-265-1 11-1Е 460 
19-150002-009 6-4 - 2335-265-1 11-106 370 
| 187536 5-6 135 235-094-0625 4-3 70 
1SE1 5-1 310 2524917-1 3-31 - 
2000653-001 6-5 10 270624141Н0080 3-22 220 
200405 10-1 18 28-01011-3 6-13 200 
200405 3-3 260 28-01026-11 11-5С 70 
20042А 3-6 10 28-01039-1 3-3 - 
20042А 3-7 180 28-01041-1 12-18 130 
200445 10-1 4 28-01041-3 12-18 130 
20-0824130А00 6-4 - 28-01058-15 3-5.1 - 
2-010 3-26 80 28-01058-3 3-5.1 140 
201F-5006 3-31 - 280-113006-19 3-10 20 
201МР 5-3 300 280-113016-29 6-10 80 
20206А 3-7 310 280-113016-31 6-10 90 
2-025 Е515-80 4-4 110 280-113019-31 6-9 80 
2-025 ЕБ15-80 4-4 40 280-113033-1 9-1 1В 
2-026 3-9 60 280-113033-3 9-1 1C 
2-029 4-2 140 280-124001-1 3-22 10 
20526 5-4 290 280-124001-1 3-23 10 
| 206036-1 8-5 190 280-124001-1 3-24 490 
| 206037-1 8-5 200 280-124001-1 3-26 - 
| 20604441 8-5 200А 280-124001-3 3-26 190 
| 206070: 8-5 210 280-124301-1 3-24 10 
| 20632241 8-5 210А 280-124301-15 3-24 - 
2-137 ЕБ15-80 4-4 150 280-124301-16 3-24 - 
| 21FA-540 12-1A 130 280-124301-2 3-24 20 
21FA-540 5-6 - 280-124301-901 3-24 10 
2212A 3-22 250 280-124301-902 3-24 20 
2212A 3-23 260 280-126001-109 3-20 - 
2-214 3-9 70 280-126001-109 3-20А - 
2-214 5-6 200 280-126001-109 3-208 - 
2-218 3-9 40 280-126001-11 3-208 - 
22-370-60 11-1Е 405 280-126001-15 3-20 - 
22-370-60 11-106 315 280-126001-15 3-20А - 
229001Р 6-12 70 280-126001-15 3-20В - 
2-326 Е515-80 4-4 90 280-126001-3 3-20В - 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
280-126001-33 3-19 90 280-127505-17 3-20 - 
280-126001-33 3-208 - 280-127505-17 3-20А - 
280-126001-34 3-20 - 280-127505-17 3-208 - 
280-126001-35 3-19 110 | 280-127505-17 3-5.1 70 
_280-126001-37 319 "130 = _280-127507-11 102 17 
280-126001-39 3-19 120 280-180001-11 9-2 9 
_280-126001-41 3419 100 6 _280-180001-12 92 в ` 
280-126001-45 3-6 290 280-180001-13 9-2 10 
_280-126001-45 37 220 _280-180006 92 686 ` 
280-126001-47 3-6 280 280-181000-1 11-4В - 
_280-126001-47 37 230 _280-181000-11 11488 30 
280-126001-51 3-19 80 280-181000-13 11-4В 35 
_280-126001-51 з - 0 _280-181000-15 1148 40 — 
280-126001-51 3-208 - 280-181000-17 11-48 5 
280-126001-53 3-20 - 280-181000-19 11-48 10 
_280-126001-53 320A =- 0 ' 280-18100021. 114988 70... 
280-126001-53 3-208 - 280-181000-23 11-48 45 
_280-126001-55 3200... - 0 _280-181000-25 1148 50 
280-126001-55 3-20А - 280-210004-5 6-5 - 
_280-126001-55 зв - 0 280-2100 68 30 
280-126001-69 3-20 610 280-210007-11 6-8 - 
_280-126001-59 = 320A 60 _ _280-210007-13 68 - ` 
280-126001-69 3-20B 610 280-210007-3 6-8 30 
_280-1260019 = 320 210 280-2210 | | | 93 = ` 
280-126001-9 3-20A 210 28-10-60-11 6-13 210 
_280-1260019 3208 210 6 _28-1110041 310 130 — 
280-126001-906 3-20B 20 28-111004-1 3-15 150 
280-126001-908 3-20 20 28-111004-15 3-15 150 
.280-126001-008 = 320A 20 = _28-111004-17 315 1502 
280-126002-1 3-6 190 28-11112-1 3-6 140 
280-126002-1 3-7 210 28-11112-1 3-7 110 
280-126003-1 3-6 240 28-11128-1 5-1 460 
280-126003-1 3-7 170 | 28-11238-1 12-2А —55 
280-127500-11 10-2 16 28-11298-13 3-12 10 
.280-127502-1 102 20 — 228-1333 94 0 
280-127505-13 10-2 18 28-11303-4 9-1 12 
_280-127505-17 3148 =- 0 _28-11303-5 | Һ5ҙЦҙ 9:1. 4 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
428-11304041 94 2 2841312411 74 500 
_28-113040-13 91 2 2841312442 = 740 -590 — 
428-11304241 94 9 ` _28-1131251 740 500 
_28-1130541 65 250 6 _28-113125-12 74 570 
.28-113054-1 74D 10 = _28-113128-11 740 660 _ 
2841305442 740 20 _28-1131291 740 600 
28-113055-1 74D - ` 428-11313411 74 600 

| 28113079000 85 560 = _28-113135-11 74 320 
| 28-11307-902 | 85 55 _28-113135-12 74 -330 _ 
_28-1131011 749 50 _28-113136-11 74 340 
28-113101-2 74 -50 _ _28-113136-12 74 -35 | 
_28-113101-3 74 380 28-113139-1 7460 10 
_28-113101-4 74 -39 _ 28-113139-2 77490 20 6 
28-113103-4 740 540 6 28-113140-4 74 430 
_28-1131032 740 -550 — 228-1301 69 70 6 
_28-1131033 740 40 _ 28-11395 92 5 ` 
2841310344 — 74С 490 | 28135 935 
.28-143108-13 з - ` _28-11404-13 | | | | 94 230 = 
428-11311311 74 30 6 428-114611 95 100 
_28-113113-13 74 30 6 428-1146241 95 50 
_28-113118-11 74 220 2841462 95 35 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 


FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
28-11501-15 3-16 10 28-11611-2 9-3 430 
28-11501-17 3-16 10 28-11612-11 9-3 - 
28-11501-3 3-16 - 28-11613-11 9-3 460 
28-11501-3 3-17 10 28-11613-12 9-3 450 
28-11501-4 3-16 40 28-11614-11 9-3 480 
28-11501-4 3-17 170 28-11614-12 9-3 470 
28-11501-901 3-16 50 28-11615-13 9-3 490 
28-11502-5 3-16 60 28-11615-15 9-3 490 
28-11504-1 9-2 43 28-11618-11 9-3 510 
28-11600-13 9-2 1 28-11618-12 9-3 500 
28-11600-17 9-2 2 28-11620-1 9-4 130 
28-11600-19 9-2 28 28-11621-11 9-4 170 
28-11600-20 9-1 26 28-11621-13 9-4 180 
28-11600-21 9-1 27 28-11622-1 9-4 20 
28-116002-13 6-11 140 28-11622-13 9-3 21 
28-116002-15 6-11 140 28-11622-15 9-4 20А 
28-11600-3 9-1 17 28-11622-17 9-3 21A 
28-11600-4 9-1 18 28-11622-21 9-4 20A 
28-116004-3 9-1 20 28-11623-1 9-4 - 
28-11600-5 9-1 16 28-11623-2 9-4 - 
28-116005-1 9-1 21 28-11624 9-4 - 
28-11600-6 9-2 2А 28-11625-11 9-4 160 
28-116006-1 9-1 22 28-11625-13 9-3 420 
28-11600-7 9-2 ТА 28-11626 9-3 - 
28-116007-1 9-1 23 28-121000-19 3-3 330 
28-11600-8 9-1 19 28-121000-19 3-5 100 
28-116008-1 9-1 24 28-121000-901 3-7 - 
28-11600-9 9-2 28А 28-12100-10 3-22 320 
28-116009-1 9-1 25 28-121001-1 3-9 30 
28-11603-1 9-2 3 28-12100-12 3-22 450 
28-11608-11 9-3 30 28-121005-19 3-8 30 
28-11608-11 9-4 30 28-121007-1 3-4 210 
28-11608-13 9-3 30 28-12100-8 3-22 60 
28-11608-13 9-4 30 28-121008-1 3-4 230 
28-11610-3 9-3 - 28-121008-3 3-4 230 
28-11610-5 9-3 - 28-12100-903 3-6 40 
28-11611-1 9-3 440 28-12100-904 3-6 30 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 


FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 

28-121009-3 3-8 90 28-123009-11 3-3 80 
28-121011-1 3-8 130 28-123009-13 3-3 90 
28-12101-11 3-22 190 28-123009-15 3-3 90 
28-121011-3 3-8 10 28-123009-17 3-3 80 
28-121012-11 3-8 40 28-12301-1 3-1 20 
28-121013-1 3-7 20 28-123011-1 3-4 160 
28-121014-1 3-7 30 28-123012-1 3-4 130 
28-12112-4 3-9 10 28-123013-1 3-4 110 
28-12112-5 3-9 10 28-123014-1 3-4 20 
28-12116-11 3-9 50 28-123015-1 3-4 10 
28-12118-2 3-9 10 28-123016-1 3-4 200 
28-12122-1 3-9 20 28-123017-1 3-7 100 
28-12125-1 3-9 30 28-123018-1 3-23 210 
28-12127-11 3-9 80 28-123019-1 3-2 280 
28-12133-11 3-23 630 28-123019-1 3-3 40 
28-12134-13 3-8 20 28-12302-1 3-1 10 
28-12134-15 3-8 20 28-123022-11 3-3 10 
28-12134-991 3-8 - 28-123024-1 3-4 150 
28-12140-1 3-5 20 28-12305 10-1 13 
28-12141-11 3-30 20А 28-12305 10-1 2 

28-12142-1 3-22 60 28-12305 10-2 14 
28-12145-1 3-5 10 28-12305 10-2 2 

28-12146-1 3-22 450 28-12305-1 3-18 40 
28-12146-1 3-23 450 28-12313-1 3-1 150 
28-12149-1 3-20 40 28-12329-1 3-1 120 
28-12149-1 3-20А 40 28-12329-1 3-2 280 
28-12149-1 3-208 40 28-12335-1 3-2 40 
28-12150-1 3-7 350 28-12341-1 3-2 90 
28-12151-1 3-7 300 28-12344-11 3-2 - 

28-12155-1 3-8 60 28-12345-1 3-2 - 

28-12155-15 3-8 65 28-12350-1 3-2 110 
28-12158-11 3-7 370 28-12350-2 3-2 110 
28-12160-11 3-7 340 28-12350-3 3-2 110 
28-12162-1 3-3 250 28-12350-5 3-2 110 
28-123005-5 3-4 70 28-12353-1 3-2 70 
28-123007-1 3-3 70 28-12354-1 3-2 20 
28-123007-11 3-3 70 28-12354-2 3-2 20 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 


THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 

28-12357-1 3-1 100 28-12421-1 3-24 - 

28-12357-1 3-2 50 28-12422-1 3-24 30 

28-12358-1 3-2 200 28-12424-1 3-24 610 
28-12359-11 3-3 - 28-12429-3 3-24 11 

28-12359-13 3-3 - 28-12429-4 3-24 21 

28-12360-1 3-3 190 28-12433-1 3-24 600 
28-12361-1 3-2 10 28-12433-2 3-24 600 
28-12362-1 3-2 - 28-12436-1 3-24 400 
28-12362-1 3-2 100 28-12436-1 3-24 410 
28-12400-12 3-24 260 28-12437-1 3-24 420 
28-12400-16 3-24 50 28-12437-3 3-24 420 
28-124002-3 3-23 61 28-12438-1 3-24 210 
28-12400-23 3-22 40 28-12438-3 3-24 210 
28-12400-23 3-23 40 28-12439-1 3-24 330 
28-124003-1 3-4 180 28-12440-1 3-24 110 
28-124003-13 3-23 430 28-12441-1 3-24 390 
28-124003-19 3-23 - 28-12441-3 3-24 390 
28-124003-5 3-8 70 28-12450-11 3-24 590 
28-124005-1 3-23 484 28-12450-13 3-24 590 
28-124006-11 3-23 150 28-12451-1 3-24 370 
28-12400-910 3-23 330 28-12452-1 3-24 290 
28-12400-919 3-24 90 28-12453-1 3-24 280 
28-12401-1 3-24 10 28-12456-1 3-24 400 
28-12401-2 3-24 20 28-12457-1 3-24 410 
28-12408-1 3-25 40 28-12458-1 3-24 330 
28-12409-1 3-25 30 28-12459-1 3-24 370 
28-12410-1 3-25 100 28-12460-1 3-24 340 
28-12411-3 3-25 80 28-12461-1 3-23 340 
28-12415-9 3-2 130 28-12461-3 3-23 600 
28-12416-3 3-24 480 28-12462-1 3-23 230 
28-12416-4 3-24 470 28-12462-3 3-23 590 
28-12417-1 3-26 160 28-12463-1 3-23 480 
28-12418-1 3-24 500 28-12464-3 3-23 60 
28-12419-1 3-24 520 28-12465-1 3-24 620 
28-12420-11 3-24 580 28-12470-11 11-1F 335 
28-12420-13 3-24 570 28-12470-11 11-1G 265 
28-12420-15 3-24 560 28-12470-11 11-4B - 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
.28-312470-11 11408. =- ` 28-12551-17 3-28 270 
Dr 111წ 45 _28-12551-19 32. 270 | 
.28-312471-11 11132 350 . 28-12551-21 3-28 270 
812444417 нв =- ` 28-12551-21 3-28 270 
2842472414 ს“  114F 345 — 2842523 3-8 190 . 
.28-312472-31 ს“ 11183 25 0 28-12552-5 3-28 190 
728-12472441 1408. - ` .28-12554-101 | | 3:28 2831B | 

28-12473-11 11-1F 435 28-12554-103 3-28 231A 
.28-312473-31 1148 35 .28-12554-7 3-8 231D | 
о 28-1247311 1148 =- ` 28-12554-9 3-28 231C 
.2832473-14. 11408. <= - .28-12555-1 |. | | 240A | 
.28-12474-11 | . 114F 450 — 28-12555-7 3-28 240 
.28-12474-11 | 11132 36 ~~ 2842557 3-28 240 | 
.28-312474-11 1148 =- ` 28-12555-7 3-28 240 
.28-12475-11 THF 440 28-12555-7 3-28 240 
.28-12475-11 1148 355 ` 2812604 = 328 260 | 
.28-312475-11 1148 =- ` 28-12560-1 3-28 260 
^28-12478-11 322 630 ^ 28-12560 3-28 260 | 
28-12480 3-3 540 | 28-12560-1 3-28 260 
“28-125000-11 3-8 - _ .28-12570- 3-8 30 
2842004 |. | | | 38327 - 0 28-12574-11 3-28 210 
-28-1250077 „ 101. 1 о .28-312575-1 £33 160 | 
283125007 | | | 102 1 о 28-12575-1 3-3 340 
28-125008-1 38 160 28-12576-1 3-3 280 
28-125011-1 320900100 28-12577-1 3-28 130 
2842501131 329 4A 0 283425771 | 83  – | 

28-125011-33 3-29 50 28-12600-4 3-18 80 

28-125011-49 3-29 50 28-12600-4 3-19 160 
28-125011-5 329. 30 28-126004-1 3-19 10 

28-125016-11 3-28 = 28-126004-11 3-19 = 
.28-125017-1 | | 3-28 180 | .28-126005-1 £349 50 
28-125082-1 329 20 — 28-126006-1 3-19 20 
28-125082-3 329: 20 . .28-126007-17 32. 240 — 
-28-125082-3 38 28-126007-3 3-20 240 
2814123443 3428 180 28-126007-3 | | | 320А 240 
_28-12551-13 3282 270^ | 28-126007-3 3-20B 240 
.28-12551-15. 32. 270 | .28-1260075 | | | | 320 220 | 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
_28-1260075 == 320А 220 = _28-12610-3А 320 - 0 
_28-1260075 | | | | 3-208 220 6 _28-12610-3А = 320A - 0 
_28-1260077 320 220 — 2842,1: 1348 20 = 

28-126008-1 3-20 330 28-12611-4 3-18 60 
_28-1260081 = 3-20А 330 6 _28-126115 и = 348 3 — 

28-126008-1 3-20B 330 28-12611-5 3-19 - 
-28-12601-1 321 10 _28-126115 3-20 150 

28-12603-1 3-21 - 28-12611-5 3-20А 150 
_28-12603-3 321 = о _28-126115 — 3208 150 
28126034 1 1821 — 0 281261148 348 50 ` 
28126050] — 18321 = 0 2842624 318 7% 
_28-12607-101 320  J 230 = 28-126431 318 10 0 
_28-1260713 320 | 250 = _28-12613-4 = 320 270 

28-12607-6 3-20 250 28-12613-4 3-20A 270 

28-12607-6 3-20A 250 28-12613-4 3-20B 270 
_28-126076 3208 250 _28-126135 320 260 = 

28-12607-8 3-20 230 28-12613-5 3-20A 260 
_28-126078 — 320A 230 _28-126135 | 3208 260 6 
_28-126078 | | 3208 230 = _28-126141 320 29:0 = 
-28-126081 348 100 _28-126141 — = 320A 20 6 

28-12608-3 3-18 - 28-12614-1 3-208 290 
_28-12608-4 8348 = ` _28-126151 3-20 300 _ 

28-12608-4 3-20 - 28-12615-1 3-20А 300 
28126084 3204 - 0 _28-126151 3208 300 6 
_28-126084 3208 - - _28-126161 320 280 
_ 28-12609 318 9 2 _28-126161 = 3-20А 20 6 

28-12609-3 3-18 90 28-12616-1 3-208 280 
2842693 320 310 = _28-126171 320 320 = 
2842693 1 | 3-20А 310 _28-126171 = 3-20А 30 6 

28-12609-3 3-20В 310 28-12617-1 3-20В 320 
_28-12610-12 32. 100 .28.126018-2] 36 220 

28-12610-12 3-20А 170 28-12618-1 3-7 190 
_28-12610-12 3-08 170 6 _28-12618-13 37 20 6 

28-12610-13 3-20 180 28-12618-5 3-6 220 
_28-12610-13 320A 180 _ _28-126185 37 190 6 
_28-12610-13 3208 10 428-126191 3-20 40 
2842603 320 10 _28-126191 320A 480 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
28-12619-1 3-20B 480 28-12646-17 3-208 - 
“28126194 0320 =- | _28-12646-21 18320 = 0 
28-12619-4 3-20А - 28-12647-1 3-20А 200 
28-12619-4 3-208 - 28-12647-1 3-208 200 
_28-12619-5 320 = о _28-126473 320 20 6 
_28-126195 | 3204 - 0 428-126481 Һ 319700 
_28-126195 3206... - 0 _ 28-12649 = 319 60 — 
428-126201 320 190 228-2604 320 =- о 
28-126201 —— 320A 190... 28-126601 328... – 0 
28-12620-1 3-20B 190 28-12650-11 3-20B - 
“28126211 348 =- ` _28-12650-17 | | 32:08 - 0 
28-12621-1 3-20 - 28-12651-11 3-208 - 
_28-126211 = 320A =- _ _28-12651-13 320 =- _ 
28-12621-1 3-208 - 28-12651-13 3-20А - 
28-12623-1 3-6 180 28-12651-13 3-208 - 
.28-12624. 36 210 _28-12652-13 320. - _ 
28-12624-1 3-7 200 28-12652-13 3-20А - 
428-126251 3-6 190 _28-126525 00320 - 0 
2842622661 36 20 _28-126525 ი 320 - 0 
_ 28-12626 37 270 _28-12653-13 320 - 0 
28-12626-13 3-6 200 28-12653-13 3-20А - 
_28-12626-13 37 270 6 _28-12653-5 320: 
28-12628-11 3-20 290 28-12654-11 3-7 220 
_28-12629-11 Һҙ 320 280 _28-12654-13 = 37 230 
281264249 321 - 0 _28-126551 34208 50 20 
_ 28-12644 0000324 = ` _28-126553 32001... 50 20 
.28-12645-1 = 3208 200 _28-126553 3208 50 
28-12646-11 3-20А - 28-12655-5 3-20 50 
428-1264611 зв - 0 _28-126555 | 320А 50 20 
_28-12646-13 32... - = _28-126561 —— | 3208 30 ~~ 
_28-12646-13 = 32А - 0 _28-126563 3-20 30 — 
_28-12646-13 32068... - 0 _28-126563 320. 30 = 
_28-12646-15 3-20 = ` _28-12658-11 Һҙ 3208 - 0 
_28-12646-15 —— 18320 - 0 .28-412659-1 320 130 6 
_28-12646-15 3208 - 0 _28-12659-13 1 13208 - 0 
_28-12646-17 3-20 - ` _28-12659-15 3-20 1302 
_28-12646-17 ЗА - 0 _28-12659-15 ПП 3-20А 130 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
_28-12659-16 = 320А 140 _ _28-126811 3208 80 
_28-12659-17 3-20 140 _28-126813 3208 80 20 

28-12659-17 3-20А 140 28-12681-5 3-20 80 
2842624 320 60 = _28-126815 320. 800 
_28-126621 = 320A 60 — _28-12682-11 = 320 90 — 
_28-12662-11 3280 60 — _28-12682-11 = 320А 90 = 
_28-12662-13 = 320A 60 — _28-12682-11 3208 90 — 

28-12662-13 3-20B 60 28-12682-13 3-20B - 
_28-1266311 з - 0 _28-126831 3-20 100 

28-12664-11 3-7 240 28-12683-1 3-20А 100 
_28-126661 3208 - 0 _28-126831 3208 100 
_28-126661 Һҙ 3208 110 _28-12683-11  Lფვ20. - ` 
_28-126663 3-20 £110 — _28-12683-11 ЗА - 0 

28-12666-3 3-20А 110 28-12683-11 3-208 - 
-28-12666-3 3208 110 _28-12683-13 8320 =- о 
281266711 = 8320  J— - ` 281268313 3204 =- _ 

28-12667-11 3-20B - 28-12683-13 3-208 - 
_28-1266713 и 3208 - 0 _28-12683-13 и 13208 - 0 

28-12668-11 3-20 - 28-12683-15 3-208 - 
_28-1266811 1 32А - 0 _28-126833 3208 - 0 

28-12668-11 3-208 - 28-12683-3 3-208 100 
_28-12668-13 1 13208 - 0 _28-12684-11 Һҙә 3908 - 0 

28-12669-11 3-20В - 28-12684-11 3-20В - 
_28-126741 | | 3208 70 2 _28-12685-11 3208 - ` 

28-12675-1 3-20В 10 28-12685-13 3-20В - 
_28-126753 —— | | 320A 10 20 _28-12686-11 = 320 490 

28-12676-1 3-20B - 28-12686-11 3-20А 490 

28-12676-3 3-208 - 28-12686-11 3-208 490 
_28-126765 зв - 0 _28-126871 320 120 — 
_28-126767 320A - 0 _28-126871 320. 120 = 
_28-126769 jj 1320 - 0 _28-126871 3208 120 — 
2842676901 320 - = _28-126881 320A 70 = 
_28-126771 зв 160 6 _28-12688-13 3204 - 0 

28-12677-3 3-208 160 28-12688-15 3-20A - 
_28-12678-11 3208 - 0 _28-12688-17 = 320A - 0 

28-12679-1 3-208 130 28-12688-19 3-20A - 
_28-126793 3208 130 . _28-12688-25 = 320A - 0 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 


THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
28-12688-29 3-20 - 28-127510-1 10-4 100 
28-12688-29 3-20А - 28-127520-11 10-3 2 
28-12688-3 3-20А 70 28-127520-11 10-4 20 
28-12688-5 3-20 70 28-127520-13 10-3 1 
28-12688-5 3-20А 70 28-127520-13 10-4 10 
28-12689-11 3-20 160 28-127520-15 10-4 30 
28-12689-11 3-20А 160 28-127520-17 10-2 25 
28-127000-1 10-1 - 28-127520-17 10-4 360 
28-127000-11 10-1 3 28-127520-19 10-2 26 
28-127000-11 10-2 3 28-127520-19 10-4 350 
28-127001 10-2 - 28-127520-25 10-3 16 
28-127002-1 10-4 - 28-127520-29 10-4 10 
28-127002-3 10-3 - 28-127521-11 10-3 11 
28-127002-5 10-4 - 28-127521-11 10-4 290 
28-12701-3 10-1 15 28-127523-1 10-4 120 
28-12701-4 10-1 12 28-127524-1 10-4 280 
28-12701-4 10-2 13 28-13005-1 5-6 260 
28-12701-5 10-1 5 28-13101-1-R 5-6 10 
28-12701-5 10-2 5 28-13101-5-R 5-6 10 
28-12705 10-1 16 28-13107-13 5-6 210 
28-12705 10-3 19 28-13107-15 5-6 210 
28-12706 10-1 14 28-13117-4 5-7 20 
28-12706 10-2 15 28-13117-5 5-7 30 
28-12706-11 3-5.1 10 28-13117-6 5-7 45 
28-12714 10-1 9 28-13117-7 5-7 50 
28-12714 10-2 10 28-13117-8 5-7 35 
28-12718 10-1 10 28-13117-9 5-7 40 
28-12718 10-2 11 28-13120-1 5-6 150 
| 2812719 8-5 - 28-13122-1 5-7 10 
| 28-12719-11 8-5 590 28-13122-991 5-7 - 
| 28-12719-12 8-5 -600 28-13129-13 5-4 280 
28-127502-1 10-4 340 28-13134-5 5-6 180 
28-127508-1 10-3 10 28-13137-1 5-6 60 
28-127508-1 10-4 280 28-13137-11 5-6 60 
28-127509-1 10-3 5 28-13142-1 5-4 180 
28-127509-1 10-4 120 28-13145-1 12-1A -190 
28-127510-1 10-3 3 28-13145-1 4-4 300 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 


FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 

28-13148-1 5-6 70 28-13227-5 5-4 10 
28-13149-1 5-6 80 28-13229-1 5-3 10 
28-13170-103 5-6 10 28-13230-1 5-3 20 
28-13170-3-R 5-6 10 28-13231-3 5-4 170 
28-13170-7-R 5-6 10 28-13231-4 5-4 170 
28-13170-900 5-6 10 28-13231-5 5-4 170 
28-13170-903 5-4 240 28-13231-6 5-4 170 
28-13170-905 5-4 - 28-13231-7 3-21 60 
28-13170-909 5-6 10 28-13231-7 5-4 170 
28-13170-9-R 5-6 10 28-13232-1 5-6 40 
28-13177-1 5-6 100 28-13233-1 5-3 70 
28-13180-11 5-4 270 28-13234-1 5-3 80 
28-13181-11 5-4 300 28-13238-1 5-3 110 
28-13182-1 5-4 330 28-13238-1 5-6 30 
28-13182-11 5-4 330 28-13245-901 5-3 230 
28-13184-11 5-4 350 28-13246-1 5-3 260 
28-132001-11 5-4 100 28-13248-1 5-3 250 
28-132001-13 5-4 100 28-13250-1 5-2 20 
28-132005-1 5-3 - 28-13250-11 5-2 20 
28-132005-11 5-3 490 28-13251-1 5-2 30 
28-132005-3 5-3 - 28-13252-1 5-2 80 
28-132006-11 5-3 530 28-13253-1 5-2 10 
28-132008-11 5-3 380 28-13254-1 5-2 40 
28-132009-11 5-3 540 28-13255-1 5-2 130 
28-132010-13 5-4 100 28-13256-1 5-2 70 
28-132020-901 541 - 28-13259-4 541 60 
28-132020-903 5-3 - 28-13259-4 5-2 - 

28-132020-904 5-3 - 28-13260-1 541 380 
28-132022-1 541 - 28-13263-1 5-2 150 
28-132022-11 541 330 28-13264-1 541 80 
28-132022-2 6-11 200 28-13265-1 541 100 
28-132022-3 6-11 200 28-13266-1 541 160 
28-13210-13 5-4 110 28-13266-15 541 200 
28-13211-1 5-4 70 28-13267-1 541 190 
28-13212-1 5-4 30 28-13267-11 541 210 
28-13215-1 5-4 250 28-13268-1 541 30 
28-13215-3 5-4 250 28-13269-1 5-1 140 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
28-13271-1 5-4 190 _28-13316-913 — | | 53 180 
28-13273-1 5-4 100 _ 28-13318 53 340 
28-13273-13 5-4 100 28-13318-7 5-3 340 
28-13274-1 5-1 180 28-13319-1 5-4 60 
28-13276-1 5-5 320 28-13321-11 5-4 430 
28-13277-1 5-1 40 28-13321-13 5-4 430 
28-13278-1 5-3 310 28-13321-15 5-4 430 
28-13279-1 5-2 120 28-13321-17 5-4 430 
28-13280-3 5-1 230 28-13322-11 5-4 300 
28-13280-4 5-1 240 28-13323-11 5-4 280 
28-13281-3 5-4 420 28-13401-4 5-4 200 
28-13281-4 5-4 420 1 28-135003-1 12-1А 30 
28-13281-5 5-4 420 1 28-135003-11 12-1А 30 
28-13282-3 5-3 290 1 28-13511-11 12-1А 180 
28-13282-4 5-3 290 1 28-13515-3 12-1А 50 
28-13282-5 5-3 290 1 28-13525-5 12-1А -10 
28-13283-1 5-1 90 | 28-13525-7 12-1A 10A 
28-13284-1 5-1 430 | 28-13531-11 12-1A 140 
28-13285-4 5-5 340 | 28-13532-11 12-1A 160 
28-13285-5 5-1 250 28-13600-3 12-1B 60A 
28-13285-6 5-1 50 28-13600-4 12-1B 60B 
28-13285-7 5-1 170 28-13600-5 12-1B 60C 
28-13292-1 5-3 50 28-13600-6 12-1B 50A 
28-13292-4 5-3 60 28-13600-7 12-1B 50B 
28-13296-1 5-3 280 28-13600-8 12-1B 506 
28-13297-1 5-3 240 28-13605-3 12-2A 60 
28-13299-1 5-3 420 28-13605-4 12-2A 60 
28-13299-3 5-3 420 28-13605-5 12-2A 60 
28-13300-13 5-4 100 28-13605-6 12-2A 60 
28-13302-1 5-4 430 28-13605-7 12-2A 60 
28-13302-11 5-4 430 28-13605-8 12-2A 60 
28-13302-13 5-4 430 28-13606-1 12-2A 40 
28-13303-11 5-4 300 28-13607-1 12-18 40 
28-13305-1 5-4 40 28-13611-1 12-2A 10 
28-13306-1 5-4 150 28-13613-1 12-1B 20 
28-13313-1 5-3 140 28-13614-1 12-18 30 
28-13316-1 5-3 170 28-13614-1 5-6 248 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 


THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
| 28-13617-902 12-2А -5 28-14109-1 4-2 380 
| 28-13617-903 12-18 -5 28-14110-1 4-2 - 
| 28-13617-905 12-18 -5А 28-14110-2 4-2 - 
28-13618-1 12-18 10 28-14110-3 4-2 - 
28-13619-1 12-18 150 28-14117-1 4-1 200 
28-13621-11 12-18 160 28-14117-11 4-1 200 
| 28-13621-13 12-18 160 28-14119-11 4-2 242 
28-13623-11 12-18 50A 28-14141-913 4-2 370 
28-13623-13 12-1B 50B 28-14202-1 4-1 40 
28-13623-17 12-1B 50C | 28-14207-1 8-4 30 
| 281362325 12-1B 60A | 28-14207-101 8-4 30 
| 281362327 12-1B 60B | 28-14207-7 8-4 30 
| 281362329 12-1B 60C 28-14219-3 4-1 - 
| 28-13623-31 12-18 600 28-14219-7 4-1 - 
28-14004-1 4-1 380 28-14219-901 4-1 - 
28-14006-11 4-1 280 28-14223-1 4-1 100 
28-14006-13 4-1 280 28-14224-1 4-1 70 
28-14006-15 4-1 280 28-14224-3 4-1 130 
28-14006-17 4-1 280 28-14227-1 4-1 180 
28-14006-19 4-1 280 28-14227-11 4-3 10 
28-14006-3 4-1 280 28-14228-1 4-1 170 
28-14006-5 441 280 28-14228-15 4-1 170 
28-14006-7 4-1 280 28-14231-1 4-2 50 
28-14006-9 441 280 28-14233-2 4-3 60 
28-14007-1 4-2 250 28-14233-3 4-3 60 
28-14007-3 4-2 250 28-14234-9 4-2 - 
28-14008-1 4-1 370 28-14234-901 4-2 - 
28-14009-1 441 350 28-14234-909 4-2 - 
28-14009-2 441 350 28-14235-1 441 360 
28-14009-3 441 350 28-14236-1 4-1 220 
28-14009-5 4-1 350 28-14236-1 4-1 270 
28-14019-10 4-3 40 28-14236-1 4-3 30 
28-14019-2 4-3 40 28-14239-1 4-2 210 
28-14019-3 4-3 40 28-14239-11 4-2 - 
28-14019-5 4-3 40 28-14239-3 4-2 - 
28-14019-6 4-3 40 28-14239-5 4-2 210 
28-14100-9 4-2 240 28-14240-1 4-2 20 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 


FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
28-14244-1 4-1 80 28-14293-13 4-2 180 
28-14248-1 5-3 510 28-14293-7 4-2 180 
28-14250-1 4-1 - 28-14293-9 4-2 180 
28-14250-1 8-4 40 28-14311-1 4-2 70 
28-14250-3 8-4 50 28-14313-1 4-2 130 
28-14251-1 4-1 230 28-14320-15 4-2 170 
28-14251-2 4-1 240 28-14335-1 4-2 190 
28-14256-1 4-1 290 28-14356-5 4-4 121 
28-14257-1 4-1 300 28-14357-3 4-4 10 
28-14259-1 4-3 150 28-14357-5 4-4 10 
28-14259-3 8-4 160 28-14358-3 4-4 50 
28-14259-3 8-5 480 28-14358-4 4-4 120 
28-14261-1 4-2 100 28-14359-15 4-4 20 
28-14262-1 8-4 80 28-14359-17 4-4 30 
28-14265-3 4-4 100 28-14366-1 4-4 210 
28-14268-1 4-4 - 28-14367-7 4-4 220 
28-14270-1 4-2 - 28-14368-1 6-11 280 
28-14276-1 4-4 20 28-14368-2 4-4 230 
28-14277-1 4-4 30 28-14369-1 4-4 270 
28-14278-1 4-2 330 28-14370-15 4-4 60 
28-14278-1 8-4 10 28-14370-17 4-4 60 
28-14279-1 4-2 150 28-14371-1 4-4 80 
28-14279-3 4-2 150 28-14372-1 4-4 70 
28-14280-1 441 90 28-14372-3 4-4 70 
28-14280-3 441 90 28-14374-15 4-4 290 
28-14280-5 4-1 90 28-14375-101 4-4 - 
28-14281-18 4-1 120 28-14375-105 4-4 - 
28-14281-3 4-1 120 28-14375-7 4-4 - 
28-14281-5 441 120 28-14375-905 4-4 - 
28-14282-11 4-2 10 28-14375-906 4-4 - 
28-14282-13 4-2 10 28-14381-901 4-2.1 100 
28-14283-1 4-2 280 28-14381-902 4-2.1 60 
28-14290-3 4-1 110 28-14381-903 4-2 - 
28-14290-5 441 110 28-14382-19 4-2.1 160 
28-14290-7 4-1 110 28-14382-21 4-2.1 90 
28-14290-9 4-1 110 28-14383-13 4-2.1 -70 
28-14293-11 4-2 180 28-14384-13 4-2.1 -120 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 


THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
28-14385-15 4-2.1 10 28-16070-9 9-3 520 
28-14386-5 4-2.1 40 28-16074-11 3-11 280 
28-14389-11 4-2.1 -110 28-16080-901 3-11 - 
28-14389-13 4-2.1 -80 28-16087-11 3-11 290 
28-16006-1 3-10 320 28-16087-13 3-11 390 
28-16011-1 3-11 500 28-16088-13 3-11 50 
28-16021-11 3-11 370 28-16096-1 3-11 10 
28-16021-11 3-11 370 28-16098-11 3-11 170 
28-16022-11 3-11 490 28-16099-1 9-1 20 
28-16022-11 3-13 10 | 28-16101-101 8-1 - 
| 28-16024 8-3 - | 28-16101-105 8-4 - 
| 28-16024 8-5 - | 28-16101-107 8-ЗА - 
| 28-16024-911 8-5A - | 28-16103-1 8-ЗА 50 
| 28-16024-912 8-БА - | 28-16105-1 8-ЗА 30 
| 28-16026-1 8-5 -180А | 28-16106-2 8-ЗА 70 
| 28-16026-3 8-5 –1808 | 28-16108-11 8-ЗА 90 
| 28-16026-5 8-5 -180С | 28-16108-2 8-ЗА 90 
| 28-16026-7 8-5 –1800 | 28-16109-1 8-ЗА 230 
| 28-16026-9 8-5 -180E | 28-16109-11 8-3A 230 
28-16030-1 6-14 - | 28-16109-13 8-ЗА 240 
28-16030-3 6-14 - | 28-16110-1 8-ЗА 160 
| 28-16043-13 8-ЗА 280 | 28-16112-15 8-ЗА 190 
| 28-16043-15 8-ЗА 300 | 28-16112-17 8-ЗА 190 
| 28-16043-19 8-ЗА 140 | 28-16113-1 8-ЗА 210 
| 28-16056-1 8-5A 50 | 28-16116-1 8-1 220 
| 28-16057-1 8-БА 110 | 28-16116-11 8-1 220 
28-16069-3 9-4 - | 28-16119-3 8-1 80 
28-16069-5 9-3 - | 28-16119-5 841 80 
28-16070-101 941 28 | 28-16123-1 8-1 10 
28-16070-101 9-4 120 | 28-16123-11 8-1 10 
28-16070-103 9-4 120 | 28-16124-1 8-2 40 
28-16070-105 9-4 125 | 28-16125-3 8-ЗА 110 
28-16070-5 9-1 2C | 28-16125-4 8-3A 120 
28-16070-5 9-3 520 | 28-16125-5 8-3A 130 
28-16070-7 9-1 2B | 28-16126-1 8-3A 200 
28-16070-7 9-4 120 | 28-16129-2 8-2 30 
28-16070-9 9-1 2C | 28-16131-1 8-3A 220 
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ENSTROM F-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
| 28-16131-11 8-ЗА 220 | 28-16202-1 8-5 540 
| 28-16132-1 8-ЗА 5 28-16203-1 8-11 170 
| 28-16132-3 8-ЗА 340 | 28-16203-1 8-ЗА 480 
| 28-16132-4 8-ЗА 330 | 28-16203-1 8-4 60 
| 28-16133-1 8-ЗА 350 | 28-16205-1 8-5 290 
| 28-16136-1 8-5 - | 28-16205-5 8-5 290 
| 28-16136-101 8-5 - | 28-16206-11 8-4 20 
| 28-16136-103 8-5 - | 28-16209-1 8-5 490 
| 28-16136-5 8-5 - | 28-16209-11 8-5 -490А 
| 28-16143-1 8-ЗА 380 | 28-16210-3 8-5 530 
| 28-16143-3 8-ЗА 380 | 28-16211-1 8-5 390 
| 28-16145-1 8-5 220 28-16215-1 3-10 360 
| 28-16148-1 8-БА 40 | 28-16217-11 8-5 360 
| 28-16148-3 8-5A 40 | 28-16217-13 8-5 -360A 
| 28-16150-1 8-5A 30 | 28-16217-15 8-5 -360B 
| 28-16155-4 8-5 120 | 28-16217-17 8-5 -360C 
| 28-16155-5 8-5 90 | 28-16217-19 8-5 -360D 
| 28-16156-1 8-3 120 | 28-16217-21 8-5 -360E 
| 28-16156-1 8-5 30 | 28-16217-23 8-5 -360F 
| 28-16157-3 8-5 400 | 28-16218-1 8-5 20 
| 28-16157-4 8-5 500 | 28-16219-1 8-3 140 
| 28-16158-1 8-5 70 | 28-16220-1 8-5 300 
| 28-16159-1 8-5 80 | 28-16220-5 8-5 300 
| 28-16160-1 8-5 110 28-16222-1 8-11 260 
| 28-16160-7 8-5 110 | 28-16223-19 8-1 210 

28-16168-1 3-10 160 | 28-16224-5 8-1 230 
| 28-16183-1 8-5A 10 | 28-16225-19 8-1 240 
| 28-16183-901 8-5А 10 | 28-16226-5 8-1 200 
| 28-16190-t 8-5 50 | 28-16227-3 8-1 160 
| 28-16191-1 8-5 60 | 28-16228-1 8-1 50 
| 28-16192-1 8-5 100 28-16229-13 8-11 250 
| 28-16197-1 8-3 160 28-16229-15 8-11 250 
| 28-16197-1 8-5 10 28-16230-1 8-11 240 
| 28-16198-1 8-3 130 28-16231-1 8-11 280 
| 28-16198-1 8-5 40 28-16232-1 8-11 30 

28-162004-11 8-11 260А 28-16233-1 8-11 180 
| 28-16201-1 8-ЗА 470 28-16234-1 8-11 80 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 


THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
28-16235-1 8-11 120 | 28-16301-4 12-68 108 
28-16235-11 8-11 120 28-16301-7 12-6A 10A 
28-16236-1 8-11 220 | 28-16301-7 12-68 10C 
28-16236-15 8-11 220 28-16302-1 12-6A 80 
28-16236-17 8-11 220 28-16307-1 12-6A 110 
28-16237-1 8-11 230 28-16308-1 12-6A 40 
28-16237-11 8-11 230 28-16308-1 12-6A 180 
28-16237-13 8-11 230 | 28-16308-1 12-6B 210 
28-16238-3 8-11 290 28-16309-1 12-6A 170 
28-16238-5 8-11 290 28-16310-2 12-6A 30 
28-16238-7 8-11 290 | 28-16310-2 12-6B 200 
28-16239-1 8-11 40 28-16311-1 12-6A 20 
28-16239-101 8-11 40 28-16311-1 12-6A 165 
28-16239-5 8-11 40 | 28-16311-1 12-6B -30 
28-16239-9 8-11 40 | 28-16311-1 12-6B -170 
28-16242-1 8-11 -320 | 28-16311-1 12-6B -190 
28-16242-5 8-11 -350 28-16311-1 5-3 350 
28-16242-7 8-11 -340 28-16313-1 12-6A 160 
28-16242-901 8-11 -310 | 28-16313-1 12-6B 150 
28-16242-907 8-11 -330 28-16314-1 12-6A 230 
| 28-16253-1 8-3A 460 | 28-16314-1 12-6B 180 
| 28-16253-101 8-3A 420 28-16315-1R 12-6A 230A 
| 28-16253-103 8-3A 420 28-16317-1R 12-6A 160A 
| 28-16253-105 8-3A 460 28-16319-1 12-6A 210 
| 28-16253-6 8-3A 450 | 28-16319-1 12-68 -160 
| 28-16253-8 8-3A 450 28-16320-1 12-6A 120 
28-16258-1 8-11 200 28-16324 12-6A 110A 
| 28-16259-1 8-3A 20 28-16325-2 12-6A 120A 
| 28-16260-1 8-3A 10 | 28-16331-1 12-6A 10B 
| 28-16263-5 8-1 170 | 28-16331-1 12-6B 20 
| 28-16264-1 8-3A 40 | 28-16336-11 8-ЗА 440 
| 28-16283-4 8-5 340 | 28-16336-11 8-4 60 
| 28-16284-1 8-5 330 28-16345-1 12-5 130 
| 28-16290-2 8-5 320 28-16348-1 9-5 20 
| 28-16300 12-6A -5 28-16353-3 12-5 50 
| 28-16301-3 12-6B 10A 28-16353-5 12-5 30 
28-16301-4 12-6A 10 | 28-16361-1 8-1 20 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 


THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
| 28-16361-1 8-3 10 28-16476-3 3-11 250 
| 28-16374-1 12-68 140 28-16477-1 3-11 240 
| 28-16380 12-68 -5А 28-16477-2 3-11 300 
| 28-16386-1 8-ЗА 80 28-16478-5 3-11 - 
| 28-16387-1 8-1 60 28-16479-13 3-11 110 
| 28-16389-2 8-ЗА 150 28-16481-5 3-11 - 
| 28-16390-11 8-5А -20 28-16482-13 3-11 210 
| 28-16391-1 12-5 1208 28-16484-11 3-11 120 
| 28-16391-3 12-5 120A 28-16490-101 3-15 70 
| 28-16391-5 12-5 120 28-16493-11 3-13 10 
28-16392-13 12-5 180 28-16493-13 3-13 10 
| 28-16392-13 12-68 60 28-16497-1 3-13 20 
| 28-16394-2 12-68 40 28-16498-101 3-11 450 
| 28-16395-1 12-68 120 28-16498-101 3-13 80 
| 28-16396-2 12-68 10 28-16498-7 3-13 80 
| 28-16397-11 12-68 50 28-16498-9 3-11 430 
| 28-16398 12-5 -5 28-16498-9 3-11 450 
| 28-16398 12-68 -5 28-16499-9 3-12 100 
| 28-16398-901 12-5 120C 28-16499-9 3-12 100 
| 28-16399-13 12-1A 220 28-16504-1 5-5 130 
28-164001-1 3-10 70 28-16505-1 5-5 200 
28-16401-1 3-10 220 28-16506-1 5-5 220 
28-16401-5 3-10 220 28-16515-1 5-5 20 
28-16403-1 3-10 290 28-16515-3 5-5 30 
28-16404-1 3-10 300 28-16516-1 5-5 10 
28-164043-11 3-10 340 28-16516-13 5-5 10 
28-164043-11 3-14 - 28-16518-1 5-5 160 
28-164043-11 3-15 - 28-16519-1 5-5 40 
28-16405-1 3-10 70 28-16520-1 541 270 
28-16407-1 3-10 200 28-16520-1 5-5 50 
28-16409-13 3-11 60 28-16521-11 5-5 80 
28-16421-1 3-11 40 28-16522-1 5-5 90 
28-16447-1 3-10 20 28-16523-1 5-5 - 
28-16449-1 3-10 350 28-16524-3 5-6 - 
28-16473-1 3-11 220 28-16524-3 8-1 180 
28-16473-1 3-11 440 28-16524-4 5-6 - 
28-16476-2 3-11 150 28-16524-4 8-1 180 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 


FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
28-16524-5 5-6 - 28-18028-1 11-58 20 
28-16524-5 8-1 180 28-18028-1 12-28 250 
28-16524-6 5-6 - 28-18030-1 11-58 90 
28-16524-6 8-1 180 28-18030-1 12-28 210 
28-16524-7 5-6 - 28-18031-1 12-28 30 
28-16524-7 8-1 180 28-18031-3 11-58 75 
28-16524-8 5-6 - 28-18031-3 12-28 30 
28-16524-8 8-1 180 28-18033-1 11-1Е 425 
28-16525-1 5-5 360 28-18033-1 11-16 335 
28-16526-1 5-5 370 28-18033-11 11-48 75 
28-16537-11 5-5 380 28-18034-1 11-58 105 
28-16537-13 5-5 390 28-18034-1 12-28 200 
28-16542-11 5-5 240 28-18060-11 11-1F 25 
28-16650-11 6-11 230 28-18060-11 11-1G 30 
28-17302-3 3-2 160 28-18060-13 11-1F 105 
28-17313-1 6-5 70 28-18060-13 11-1G 35 
28-17314-1 6-5 80 28-18060-15 11-1F 100 
28-17316-1 6-5 90 28-18060-15 11-1G 75 
28-180010-11 12-2B 40A 28-18061-1 11-1F 330 
28-180014-1 11-1F - 28-18061-1 11-1G 260 
28-180020-11 11-1F 175 28-18069-31 11-1F 220 
28-180020-11 11-1G 55 28-18069-33 11-1F 235 
28-18020-1 11-5B - 28-18075-1 3-10 350 
28-18020-1 12-28 -10 28-18081-11 6-3 - 
28-18020-3 12-28 —10A 28-18084-1 11-1F - 
_28-180205 1158 =- 0 _28-18099-147 IFO 
| 28-18020-5 12-28 -130 28-18099-159 11-1Е - 
28-18020-7 11-58 - 28-18099-171 11-10 - 
| 28-180207 |25250 240 . _28-18099-173 ча - ` 
28-18024-1 12-28 170 28-181001-11 3-22 480 
_28-180245 1158 100 _28-181001-11 323 500 
| 28-18024-5 12-2B 170 28-181001-3 3-23 500 
28-18026-1 12-2B 230 28-181002-1 3-22 510 
28-18026-3 11-5B 120 28-181002-1 3-23 530 
| 28180263 1208 230 _ _28-181006-11 зз 140 = 
28-18027-1 11-5В 85 28-181007-1 3-3 120 
_28-180271 12288. 40 6 _28-1810073 33 120 6 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
28-181007-5 3-3 120 28-18162-17 9-4 - 
28-181008- 3-20 - 28-18164-3 9-3 - 
28-181008- 3-20А - 28-18164-3 9-4 - 
28-181008- 3-208 - 28-18164-5 9-3 - 
28-18101-11 11-1F 145 28-18164-5 9-4 - 
28-18103-3 3-22 480 28-18165-5 11-50 115 
28-18103-4 3-22 480 28-18166-1 9-3 10 
28-18103-5 3-22 510 28-18166-1 9-4 10 
28-18143-11 6-11 260 28-18166-3 9-3 10А 
28-18153-109 11-1F 85 28-18166-3 9-4 10A 
28-18158-1 9-3 - 28-18166-5 9-4 10А 
28-18158-1 9-4 - 28-18166-7 9-4 10 
28-18158-3 9-3 - 28-18167-11 6-12 10 
28-18158-3 9-4 - 28-18167-13 6-12 10 
28-18159-11 9-3 - 28-18167-15 6-12 10 
28-18159-11 9-4 - 28-18167-17 6-12 10 
28-18159-13 9-3 - 28-18167-19 6-12 10 
28-18159-13 9-4 - 28-18167-21 6-12 10 
28-18161-11 9-3 - 28-18167-23 6-12 10 
28-18161-11 9-4 - 28-18167-25 6-12 10 
28-18161-15 9-3 - 28-18167-27 6-12 10 
28-18161-15 9-4 - 28-18167-5 11-50 15 
28-18161-17 9-4 - 28-18171-33 11-1F 230 
28-18161-19 9-4 - 28-18200-1 11-1F 365 
28-18162-13 9-3 - 28-19001-943 6-4 70 
28-18162-13 9-3 - 28-19001-948 6-4 60 
28-18162-13 9-4 - 28-19003 6-1 80 
28-18162-13 9-4 - 28-19004 6-1 10 
28-18162-14 9-3 - 28-19016-11 6-2 70 
28-18162-14 9-4 - 28-19021-10 11-1F 280 
28-18162-14 9-4 - 28-19021-10 11-16 200 
28-18162-14- 9-3 - | 28-19021-13 8-5 -130В 
28-18162-15 9-3 - | 28-19021-15 8-5 -130A 
28-18162-15 9-4 - | 28-19021-17 8-5 —150А 
28-18162-15 9-4 - | 28-19021-19 8-5 -130С 
28-18162-17 9-3 - | 28-19021-2 8-5 130 
28-18162-17 9-4 - | 28-19021-21 8-5 -1508 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
| 28-19021-23 8-5 -130D 28-19106-5 6-9 30 
| 28-19021-25 85 -3E _28-191239 МЕ 375 — 
| 28-19021-27 8-5 -150C 28-19123-9 11-1G 285 
| 28-19021-29 8-5 160 28-19131-1 6-11 - 
| 28190213 85 15 2849123 65 200 
| 28-19021-31 8-5 140 28-21000-1 6-4 - 
| 28519213 8-5 10 2821002 64 340 
| 28-19021-35 8-5 -130F 28-21002-3 6-4 340 
| 281902137 85 -1800 _28-210023 Һ5ә 66 10 20 
| 28-19021-39 8-5 -160A 28-21002-4 6-4 340 
| 251921147 85 140A _ _28-21002-4 = 66 10 — 
| 28-19021-43 8-5 -170A 28-21003-1 6-4 330 
2819023 МЕ 380 — _ 28-21003 64 40 = 
28-19023 11-16 290 28-21004-1 6-6 40 
28-19025-1 6-14 70 28-21006-1 6-4 250 
_28-19027-13 | МЕ 10 28210071 ДҺ5ҙ 64 24 
28-19040-5 6-14 - 28-21008-1 6-4 230 
28-19041-111 641 = ` _28-210091 = 64 220 6 
28-19046-11 11-1F 15 28-21009-1 6-5 205 
-28-1904611 1112 15 _ 28-21009 65 6 
28-19047-1 6-11 250 28-21009-1 6-7 170 
_28-1904711 611 20 о 28-21009 68 10 = 
28-19048-11 6-11 230 28-21010-3 6-5 235 
_28-19048-13 61 230 = 2821011 64 180 
28-19055-11 6-13 140 28-21011-1 6-6 80 
_28-190641 1112 45 2820124 64 160 
28-19073 6-12 - 28-21012-1 6-6 240 
28-19073-101 11-1F 360 28-21014-1 6-4 270 
28-19103-1 6-10 40 28-21017-1 3-21 70 
28-19104-1 6-9 40 28-21024-1 6-7 20 
_ 28-19105 610 50 _ 28-21034 67 4 = 
28-19105-1 6-9 60 28-21035-5 6-7 10 
_ 28-19106 С 690003900 _ 28-21043 67 130 — 
28-19106-3 6-10 30 28-21048-1 6-5 - 
2849063 бә 30 -28-210481 66 110A 
| 28-19106-5 6-10 30 28-21048-101 6-5 E 
_28-191065 613 £90 — _28-21048-101 66 1100 — 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 


FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
28-21048-3 6-5 - 28-22540-17 11-1F 155 
28-21048-3 6-6 110B 28-22540-19 11-5C 10 
28-21048-5 6-5 - 28-22543-13 11-1F 135 
28-21048-5 6-6 110A 28-22543-13 11-1G 65 
28-21048-6 6-5 - 28-22561-3 6-13 10 
28-21048-6 6-6 1108 28-22562-17 6-13 50 
28-21048-7 6-5 - 28-22563-5 6-13 100 
28-21048-7 6-6 110А 286377 6-12 60 
28-21048-8 6-5 - 28775-214 5-6 200 
28-21048-8 6-6 1108 28NBC2040YZP 4-1 210 
28-21048-9 6-5 - 28NBC2040YZP 4-1 340 
28-21048-9 6-6 110C 2D8934 5-6 50 
28-21050-11 6-7 180 3/8 Harper 5-3 320 
28-21051-11 6-7 “50 3/8-6МА 11-5C 190 
28-21052-1 6-7 - 30-0009-36 6-6 50 
28-21053-3 6-7 - 300-037 6-10 20 
28-22031-1 3-5.1 - 30-1UL 11-1F 20 
28-22032-1 3-5.1 160 30-1UL 11-1G 20 
28-22034-11 3-5.1 30 3028-3/32 11-1F 505 
28-22081-5 11-1F - 3028-3/32 11-1F 520 
28-22093-3 11-1F 140 306590 5-4 140 
28-22093-3 11-1G 60 313 6-5 20 
28-22093-3 11-50 - 31822111 3-31 - 
28-22094-11 11-50 155 325Е10-2 3-8 50 
28-22094-13 11-50 110 32-5R 6-4 310 
28-22096-11 11-50 125 327 11-1F 50 
28-22101 9-3 390 327 11-1G - 
28-22101-1 9-2 29 32-71. 6-4 320 
28-22102-1 9-2 38 32NBC2044YZP 4-2 110 
28-22117 9-3 320 330 6-4 - 
28-22117-3 9-2 37 33-199-36 3-22 - 
28-22199-1 9-2 34 33-199-36 3-23 - 
28-22208-11 9-5 105 33-199-916 3-22 260 
28-22209-101 9-5 110 33-199-916 3-23 270 
28-22209-103 9-5 110 338382 5-4 140 
28-22210-9 9-5 - 34-0070371-02 6-4 150 
28-22350-1 8-ЗА - 34-0070373-01 6-4 - 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 


FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
34-0070373-01 6-4 - 4118290-15 7-4С -630 
34-0070373-01 6-4 - 4118290-16 7-4С 620 
34-0070373-01 6-4 90 4119780-23 9-5 20 
34-0070373-01 6-6 350 4119835-33 11-1Е 355 
34-0070373-03 6-6 350 4119835-33 11-1F 5 
34-0412070-63 6-6 140 4119835-33 6-12 20 
34-0412070-63 6-6 440 4119839-11 7-4С -290 
34-0414020-65 6-4 - 4164 6-13 191 
34-0414020-65 6-4 - 4192509-901 6-11 10 
34-0414020-65 6-4 - 4196603-23 11-1F 75 
34-0428020-65 6-6 390 4196603-23 11-1G - 
34-0428070-64 6-6 140 4196609-11 6-14 80 
340823 5-4 290 4199059-1 6-14 70 
37A19773-376 3-21 - 4199059-3 6-14 70 
38-0230021-00 6-4 - 4199072-11 6-11 - 
38-0230021-00 6-4 - 4208-00 3-26 100 
38-0230021-00 6-4 - 4222 3-26 140 
381М-500-5 11-1F - 4232 3-26 10 
381М-500-5 11-106 - 4234 3-26 20 
3-904 V0894-90 3-8 66 4235 3-26 50 
3A1535-B96-A100 3-10 60 4241 3-26 70 
3A-3140 3-10 60 43-13-1-24 3-20 - 
3A3408-2 10-4 220 43-13-1-24 3-20 - 
ЗВТ5ЕЕ1 0/2 3-3 200 43-13-1-24 3-20А - 
ЗВТ5ЕЕ1 0/2 3-8 50 43-13-1-24 3-20А - 
3MC1-3-2 6-3 - 43-13-1-24 3-208 - 
400-003 3-5.1 50 43-13-1-24 3-20B - 
400-003 3-5.1 80 439-4-8-2-6 11-4B 95 
400510 11-5C 35 4406 6-5 50 
4016 11-1F 470 444-4-2-6 11-4B 120 
40NBC2052YZP 4-2 90 444-4-2-6 3-24 230 
4115001-19 9-3 340 4503 3-26 90 
4118265-21 7-4С 190 4508-2 3-20 630 
4118278-21 7-4С 80 4508-2 3-20А 630 
4118278-23 7-4С 30 4508-2 3-208 630 
4118283-11 7-4С 50 4508-75 8-5 620 
4118284-13 7-4С 100 4509 6-4 210 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 


FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
4509 6-7 60 601002-6-0180 3-6 50 
4509 6-8 20 6041-ED22 6-2 20 
4591 6-5 50 6041H34 6-1 30 
4596 6-8 20A 60618-1 11-1F - 
4600-00 3-26 - 60618-1 6-11 - 
488-4028-20 3-8 20 60685К31 7-4С -455 
48P6 3-23 171 60686К31 7-4С -525 
AFBTX-D 3-24 80 608036-1 11-5C - 
4-FBTX-D 3-22 310 608036-1 11-5C - 
AJBTX-D 3-24 100 608036-1 11-5C - 
4-1 НВТХ-5 3-22 440 608036-1 11-5С - 
45М-188-С-73 5-5 230 608036-1 11-5С - 
A-VBTX-S 3-22 420 608036-1 11-5C - 
AWBTX-S 3-24 180 62 3-24 550 
5/16 HARPER 8-4 150 624100-4-0120 3-22 430 
5/8-6NA 6-6 290 624100-6-0060 3-22 410 
5045 4-2 160 624100-6-0180 3-6 60 
5102-137-PP 12-6A 130 624117-6-0180 3-22 350 
5310-00-063-9015 6-6 300 624117-6-0180 3-6 50 
550 9-3 70 62447-6-180 3-4 90 
550 9-3 90 6-4 C50X-S 3-8 67 
550 9-4 110 64021 6-9 20 
550 9-4 220 64-632-74 3-24 430 
550 9-4 70 6487923 3-1 30 
55-4527-1067 3-14 80 6487923 3-2 30 
57-3255-2121 3-10 60 65-4527-2229 3-10 10 
57-3255-2121 3-15 70 65-4527-2229 3-14 80 
58390 6-11 50 65614 3-20 420 
588-601 3-4 140 65614 3-20А 420 
59-022-094-0500 5-5 70 65614 3-208 420 
5934PD-3 A.253 11-1F 60 65614 3-9 140 
5934PD-3-A.253 11-1G 40 66224 3-3 150 
6Х 3/8 11-1F 350 6-6FBTX-D 3-24 270 
6Х 3/8 11-5C 20 6-6FBTX-S 3-22 230 
600700-0000 3-3 200 67-02-Е-18-645 8-5 190 
600700-0000 3-8 50 67-06-С-18-64Р 8-5 200 
601002-6-0180 3-4 90 6-8 ЕБОХ-5 3-23 120 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
68-2290005-30 6-6 400 7270-1-7 1/2 11-1G 145 
68-4230020-30 6-4 - 7274-2-10 11-1F 205 
68-4230020-40 6-4 - 7274-2-2 1/2 11-1F 195 
68-4230020-40 6-6 120A 7274-2-3 11-1F 215 
68-4230020-40 6-6 30 7274-2-5 11-1F 210 
68-4230020-50 6-4 - 7277-5-2 11-10 115 
68-4230020-50 6-6 120 7277-5-3 11-16 110 
68-4230020-50 6-6 30 7277-5-5 11-16 120 
68-4250066-30 6-6 410 7328. 11-1F - 
68-4270002-30 6-6 430 7328. 11-1F - 
6-F50X-S 3-22 210 732-RTV 3-16 30 
| 58х12 8-5 610 7361 5-4 80 
6-55ОХ-5 3-22 360 74465 3-30 90 
6-V5OX-S 3-22 140 748-RTV 11-5C - 
6x1/2 9-1 5 75118 3-27 80 
6x1/2 9-2 4 75386 3-22 470 
6Х3/8 6-12 30 755-2-2-6 10-1 6 
700200 11-5C 25 755-2-2-6 10-2 6 
700702-16 11-5C 175 755-2-2-6 10-3 - 
| 702-5123 8-5 -180G 755-2-2-6 10-3 - 
| 702-5130 8-5 -180H 755-2-2-6 10-4 140 
7079B-12 6-4 150 755-2-2-6 10-4 240 
7101SYZQE 11-1F 150 770001-5 11-1F 285 
7101SYZQE 11-1G 185 770001-5 11-1G 205 
7101SYZQE 11-5C 30 77611 3-27 80 
7235-1-100 6-13 185 77611 3-28 140 
7235-1-100 6-3 10 786-4 3-24 120 
726607 6-11 40 786-4-CU 3-24 120 
726621 5-6 130 79012-062-0500 12-2B 220 
726621 6-11 - 79-012-062-0500 11-58 95 
7270-1-3 11-1F 255 79-048-250-0625 5-5 60 
7270-1-3 11-1G 135 8X 3/8 7-4D 30 
7270-1-35 11-1F 240 8000 B.853 11-1F 185 
7270-1-35 11-1G 130 8000 B.853 11-1G 95 
7270-1-5 11-1F 250 800-28V-BAT 11-1F 100 
7270-1-5 11-1G 140 803-1710-0331-504 6-11 190 
7270-1-7 1/2 11-1F 260 8110-CC 3-22 150 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
8190002 3-22 370 82-35-302-15 3-20B - 
8190042 3-23 370 82-35-302-15 3-208 - 
82-19-120-16 3-20 - 82-35-302-15 3-208 - 
82-19-120-16 3-20 - 82-35-302-15 3-208 - 
82-19-120-16 3-20А - 82-35-302-15 3-208 - 
82-19-120-16 3-20А - 82-35-302-15 3-208 - 
82-19-120-16 3-208 - 82-35-302-15 3-208 - 
82-19-120-16 3-208 - 8473 H5L16 5-6 - 
_82-19-140-16 320 = 0 7 8473H5L16. 57 9 = 
82-19-140-16 3-20 - 84738 ОРН5- 16 5-6 - 
_82-19-140-16 3204 - 0 -848-Р50-10-08 3-7 10 0 
82-19-140-16 3-20А - 848-FSO-10-08 3-7 320 
_82-19-140-16 #3208 =- 0 .849-FSO-00-08 32930 220 
82-19-140-16 3-20В - 85-9217-06 3-30 40А 
82-32-101-20 3-20 - 883-FS-06X04 3-4 120 
_82-32-101-20 320 =- о 812 410410 17 0 
82-32-101-20 3-20А - 8х1/2 10-2 9 
_82-32-101-20 320A - 0 842  “ 37 90. 0 
82-32-101-20 3-208 - 8х1/2 9-1 15 
_82-32-101-20 | 1 13208 - 0 B2 9 о 
82-35-302-15 3-18 - 8х1/2 9-4 - 
_82-35-302-15 348 =- 0 884 1 92 7 0 
82-35-302-15 3-18 - 8X3/8 6-5 255 
_82-35-302-15 18320 - 0 838 9 20 
82-35-302-15 3-20 - 8х3/8 9-3 20A 
_82-35-302-15 320 = 0 888 HA 
82-35-302-15 3-20 - 8х3/8 9-4 - 
82-35-302-15 3-20 - 8Х5/8 3-20 291 
_82-35-302-15 320 - 0 9517440 | | | 3-23 660 
82-35-302-15 3-20 - 959-5 4-4 130 
82-35-3025 —— 320 - 0 93940 330 A 
82-35-302-15 3-20A - 97CSX-2 24VDC 6-7 190 
82-35-302-15 3-20А - 980-001 3-2 270 
82-35-302-15 3-20А - 980-001 4-2 - 
_82-35-302-15 „ 320 - 0 980-001 06 20 
82-35-302-15 3-20А - А005-1991 12-18 130 
_82-35-302-15 ЗА - 0 “А01784-6210 317 20 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 


FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
А01787-82-10 7-40 40 А612 6-6 400 
А01789-82-10 3-20 292 А615 6-6 410 
А06191-82-10 6-12 40 А6195-8210 9-4 - 
А-10019-р 3-23 140 A6195-8Z-1D 9-4 - 
А-10019-Е 3-23 140 А-740-12 10-1 19 
А10К166 7-4С 650 А-740-12 10-2 21 
А-1280-1 6-6 60 А-740-12 10-3 14 
А-1280-2 6-6 30 А-740-12 10-4 220 
А-1280-3 6-6 30 A-8110-G 3-22 150 
A1285-C-12 6-4 80 A-8970B-1-330 6-4 350 
A1285-G-12 6-4 20 AA-2204 6-12 80 
A-1285-G-12 6-6 20B AA-28-14385-15 4-2.1 10A 
A1285-R-12 6-4 10 AA-28-14386-1 4-2.1 40A 
A-1285-R-12 6-6 20A AA8131 6-12 120 
A1784-6Z-1 3-17 20 AA-832-06 11-1F 485 
A1784-6Z-1 9-1 10 AA86146 5-6 170 
A1787-8Z-1 9-1 4 AA-ECD-084-280 4-2.1 50 
А1789-821 10-1 8 АВМ1М-А-С 11-5С 120 
А1789-821 10-2 8 АВМ1М-А-С 6-12 90 
А1789-821 10-3 - АВМ1М-А-С 6-2 - 
А1789-821 10-4 150 AC78M 6-9 10 
A-218-938517-00 8-5 -180Е АСЕ-50 4-2 - 
A350CNIWBKSH28 11-1F 80 AE80664H 3-3 - 
A413A,HDA,DF 6-6 150 AEROSHELL 22 5-2 - 
А-440 6-6 100 АРР5 3-1 30 
А457А 6-6 430 АРР5 3-2 30 
А469 6-6 360 AJW4-30 3-2 111 
A470-R 6-6 230 AJW4-30 3-20 - 
A490T-DF14 6-6 150A AJW4-30 3-20 - 
A490T-DF28 6-6 150B AJW4-30 3-20A - 
А508-14 6-6 140 AJW4-30 3-20A - 
А508-14 6-6 440 AJW4-30 3-20B - 
А508-28 6-6 140 AJW4-30 3-20B - 
A53C 3-1 30 AJW4-30 3-20B - 
A53C 3-2 30 AJW4-30 3-20B - 
А555-Н 6-6 420 АШЕЗТ 7-4С 520 
А610 6-6 130 ALJFL3T 7-4С 450 
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PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 


THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
ALU8521LS 3-31 - AN3-13A 3-26 200 
AN173-17A 3-11 70 AN3-14A 3-23 560 
AN173-21A 3-11 80 AN3-14A 6-13 30 
| AN174-21 8-4 280 АМЗ-14А 8-5А 140 
AN176-15A 4-2 290 AN315-3L 7-4С 440 
АМ176-17А 4-2 300 AN315-3R 3-10 270 
AN178-21 4-3 130 AN315-3R 3-14 40 
AN178H-65A 5-4 150 AN315-3R 3-15 40 
AN178H-66A 5-4 150 AN315-3R 3-28 230 
AN178H-67A 5-4 150 AN315-3R 3-28 280 
AN178H-70A 5-4 150 AN315-3R 3-28 280 
AN2552-3A 6-13 120 AN315-3R 3-28 280 
AN3-10 3-10 280 AN315-3R 3-28 280 
AN310-5 3-28 380 AN315-3R 7-4С 530 
АМЗ10-7 3-30 50A АМЗ15-48 6-2 - 
АМЗ-10А 3-10 140 АМЗ15-48 6-2 - 
АМЗ-10А 3-11 130 АМЗ15-48 6-2 - 
АМЗ-10А 8-11 50 АМЗ16-12 3-24 460 
АМЗ-11 3-28 330 AN316-12R 3-15 80 
АМЗ-11А 11-58 5 AN316-12R 3-24 460 
| АМЗ-11А 12-2B 280 AN316-12R 5-3 480 
AN3-11A 3-23 550 AN316-3R 3-14 40 
АМЗ ТА 3-6 150 AN316-3R 3-15 40 
АМЗ-11А 3-7 120 AN316-4L 8-11 210 
АМЗ-11А 5-3 190 AN316-4R 3-11 - 
АМЗ-12 3-11 460 AN316-4R 3-11 190 
AN3-12A 11-1G 210 AN316-4R 8-11 210 
АМЗ-12А 3-10 210 АМЗ16-5 8-3 150 
АМЗ-12А 3-13 70 AN316-5 8-5 - 
АМЗ-12А 4-2 425 AN316-5L 12-5 150 
AN3-12A 4-2.1 130 AN316-5L 5-5 210 
AN3-12A 5-5 250 AN316-5L 8-4 120 
AN3-13 3-11 420 AN316-5L 8-5 - 
АМЗ-13 3-14 70 AN316-5R 12-5 170 
AN3-13A 3-10 170 AN316-5R 5-2 160 
AN3-13A 3-12 110 AN316-5R 5-5 190 
AN3-13A 3-13 40 AN316-5R 8-3 150 
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PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 


THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
| ANS16-5R 8-4 110 АМ340-8 3-208 600 
AN316-6R 5-6 - АМ340-8 3-22 130 
AN316-6R 6-11 30 AN340-8 3-23 110 
AN316-7R 3-14 90 AN340-8 3-24 140 
AN316-7R 3-15 100 AN340-8 3-4 310 
AN316-8R 3-14 90 AN340-8 3-5 80 
AN316-8R 3-15 100 AN340-8 3-6 120 
AN316-8R 5-3 500 AN340-8 3-7 80 
AN3-16A 8-11 90 AN340-8 54 370 
| AN3-17A 8-5 310 AN340-8 6-1 - 
| AN320-6 8-1 150 АМ340-8 6-1 - 
| АМ320-7 8-1 120 AN340-8 6-1 - 
АМ320-8 5-3 90 АМ340-8 6-1 - 
| AN320-8 8-ЗА 400 АМ340-8 6-13 - 
АМЗ-21А 9-5 60 АМ340-8 6-2 - 
AN3-22 3-11 380 AN340-8 9-1 8 
AN3-22A 5-1 120 AN340-8 9-2 14 
AN3-22A 8-11 300 AN340-832 11-5B 50 
AN3-23A 3-12 90 AN340-832 12-2B 120 
AN3-3A 3-20 450 AN340-832 3-2 250 
AN3-3A 3-20A 450 AN340-832 3-4 310 
AN3-3A 3-20B 450 AN340-832 3-9 120 
AN3-3A 3-22 20 AN340-832 8-3A 290 
AN3-3A 6-2 - AN341-516 6-13 - 
АМЗ-ЗА 6-2 - АМ345-10 3-1 90 
АМЗ-ЗА 6-3 20 АМ345-10 3-20 595 
| AN3-3A 8-5 240 АМ345-10 3-208 595 
AN340-6 3-16 110 AN345-10 3-25 50 
AN340-6 3-26 120 AN345-10 6-13 - 
АМ340-632 3-20 370 АМЗ-4А 3-10 30 
АМЗ40-632 3-20А 370 АМЗ-4А 3-12 20 
АМ340-632 3-208 370 АМЗ-4А 3-20 470 
АМ340-8 10-3 - АМЗ-4А 3-20А 470 
AN340-8 10-4 210 AN3-4A 3-20B - 
АМ340-8 3-2 250 АМЗ-4А 3-208 470 
АМ340-8 3-20 600 АМЗ-4А 3-23 20 
АМ340-8 3-20А 600 AN3-4A 3-6 250 
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PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 


FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
АМЗ-4А 3-7 150 AN364-428A 3-22 180 
АМЗ-4А 3-7 250 AN364-428A 3-22 290 
АМЗ-4А 6-13 186 AN364-428A 3-23 190 
АМЗ-4А 6-13 260 AN364-428A 5-1 490 
АМЗ-4А 9-5 40 AN364-428A 5-1 70 
АМЗ-5 3-10 230 AN364-428A 5-5 140 
АМЗ-5А 12-2А 70 AN364-428A 6-13 - 
AN3-5A 3-12 70 AN364-428A 8-11 10 
AN3-5A 3-20 500 AN364-428A 8-11 150 
АМЗ-5А 3-20А 500 АМЗ64-524А 5-4 230 
АМЗ-БА 3-20В 500 AN364-624A 4-2 320 
AN3-5A 3-21 20 AN364-624A 5-3 330 
AN3-5A 3-7 330 AN364-632A 6-14 40 
AN3-5A 5-5 310 AN364-632A 6-4 - 
АМЗ-6 12-бА 190 AN364-632A 6-4 - 
АМЗ-6 3-13 90 AN364-632A 6-4 - 
AN363-524 3-3 180 AN364-632A 6-4 - 
AN364-1018A 5-6 20 AN364-632A 6-4 - 
AN364-1032 8-5 260 AN364-632A 6-4 - 
AN364-1032 8-5A 160 AN364-632A 6-6 190 
AN364-1032A 3-10 190 AN364-632A 9-2 41 
АМЗ64-1032А 3-11 160 AN364-820A 5-3 130 
AN364-1032A 3-13 60 AN364-820A 5-4 120 
AN364-1032A 3-21 50 AN364-832 6-5 32 
АМЗ64-1032А 3-26 220 АМЗ64-832 9-3 360 
AN364-1032A 5-1 150 AN364-832A 10-3 - 
AN364-1032A 5-3 460 AN364-832A 10-3 - 
AN364-1032A 5-5 300 AN364-832A 10-3 - 
AN364-1032A 6-13 - AN364-832A 10-3 - 
AN364-1032A 6-13 - AN364-832A 10-4 270 
AN364-1032A 6-13 - AN364-832A 10-4 410 
AN364-1032A 6-13 188 AN364-832A 10-4 90 
AN364-1032A 6-13 195 AN364-832A 11-5C 228 
AN364-1032A 6-14 130 AN364-832A 3-2 190 
AN364-1032A 6-3 40 AN364-832A 6-6 340 
AN364-1032A 8-11 70 AN364-832A 6-7 110 
AN364-1216A 4-2 270 AN364-832A 6-7 210 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
_АМЗ64-832А 92 200 _АМЗ65-832А и 32 190 
_АМЗ64-832А 93 410 6 “АМ365-8324 = 61 221 . 
АМЗ65-1032А 11-58 10 АМЗ-6А 3-21 20 
АМЗ65-1032А 12-1В 90 АМЗ-6А 3-3 - 
“АМ365-10324 3410 160... ANA 
АМЗ65-1032А 3-10 40 АМЗ-7 3-10 330 
_АМЗ65-1032А 341 100 “АМЗ-7 00000344 10 — 
АМЗ65-1032А 3-12 50 АМЗ-7 3-15 10 
“АМЗ65-10323 320 500 “АМ380-2-2 104 11 0 
.AN365-10322A — 320А 520 “АМ880-2-2 102 12 — 
AN365-1032A 3-20B 520 AN380-4-8 4-2 200 
AN365-1032A 3-23 580 | AN381-2-10 12-6B 250 
_АМЗ65-1032А 36 170 “АМ881-210 54 30 _ 
AN365-1032A 3-6 270 AN381-2-10 7-4С 70 
АМЗ65-1032А 3-7 140 | AN381-2-10 8-3 50 
_АМЗ65-1032А 5-3 209 | АМ81-210 85 40500 
АМЗ65-1032А 5-6 - АМЗ81-2-12 3-24 530 
_АМЗ65-1032А 6-13 61 | АМ81-216 1268 9 6 
.AN3654032200 0327 70 | АЗ127 2482.70. 
AN365-1032C 3-28 110 | ^N381-2-7 8-3A 370 
AN365-1032C 3-28 110 | AN381-2-7 8-4 300 
_АМЗ65-10326 328 50 = _АМЗ81-2-8 103 | - _ 
AN365-428 5-6 310 AN381-2-8 10-4 170 
_АМЗ65-428 57 80 | АМ81-28 125 (100 — 
_АМЗ65-428А 1248 20 | АМЗ1-28 ო“ 125 20 
AN365-428A 5-4 410 AN381-2-8 12-бА 250 
AN365-428A 6-2 - АМЗ81-2-8 3-10 250 
АМЗ65-524А 4-1 140 АМЗ81-2-8 3-11 320 
“АМ365-624А 54 380 _ _АМЗ81-2-8 343 110 = 
АМЗ65-632А 3-17 130 АМЗ81-2-8 3-14 60 
“АМ365-6324 61 - ` _АМЗ81-2-8 345 60 = 
“АМ365-6323 66 260 .AN381-28 3-28 | 320 6 
AN365-632A 9-3 110 AN381-2-8 5-2 110 
AN365-632A 9-4 100 AN381-2-8 5-3 410 
“АМЗ65-8 104 | - ` “АМ881-2-8 55 170 6 
AN365-832 10-2 - | AN381-2-8 8-3 100 
_АМЗ65-832А 310 100 | AN381-28 84 190 6 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
| АМз128 85 420 — САМА 56 290 
| ^N38128 8 85А 130 | САМАТА 5706020 
| AN381-3-12 8-5A 80 | AN4-23 8-3A 310 
“АМ881-316 = 43 170 АМА 000054 20 — 
| АМЗ81-316 84 140 = “АМ426А3-3 „ 31... - 
| AN381-3-16 8-ЗА 410 АМ4-37 3-11 270 
AN386-2-7A 12-1B 60 АМ4-3А 3-22 160 
AN386-2-7A 5-6 - АМ4-3А 3-23 180 
“АМ386-2-8А 1248 50 0  АМА-3А 613 180 — 
AN393-11 3-28 300 AN4-3A 6-2 - 
“АМЗ94-17 555 150 _ ANA 
AN3C10A 3-29 100 AN4-3A 6-2 - 
 АМЗС4А 32700600 ANA 
ЖАЗСА 32098 100 ტყ 56 220 = 
AN3C4A 3-28 100 АМ4-5А 5-3 150 
САМА 32980400 АМА 054 40 
| ^N3H3A ЛА 200 АМА ПП 95 40 — 
| АЗБА 122 70А | ^N47A | | 1248 100 
АМЗН-5А 5-3 450 АМ4-7А 5-4 390 
ОАМНА 53 250 “АМ4С5А 3290-6002 
АМ4076-1 11-5С 130 АМ4Н10А 4-4 170 
“АМ4076-1 56 160  АМАН-12А 341 20 
“АМ4-10А 811 130  АМАН1БА ა 4 20 
2ЖА41 538 30 — “АМ500-416-7 — | 323 16 0 
| АМАТ 284 230 AN50068 326 10 = 
“АМ412А 550 100 | 23502-10410 = 8ЗА 260 | 
| мз 125 10 “АМБО2-10414 3-28 220 . 
“АМ13А 322 270 — “АМ502-10-8 320 400 6 
АМААЗА 323 290 — “АМ502-10-8 — | 3420А 400... 
АМ4-13А 5-5 350 АМ502-10-8 3-208 400 
ANA 4025 190 — “АМ502-10-8 — | 39. 130 6 
AN4-14 5-1 260 | АМ503-10-10 8-2 10 
АМА 58  — 550 — | AN503-10-10 83. 170 | 
| AN4-14 8-3 70 | АМ503-10-18 12-6B 260 
“АМ4-15А 54 10 — “АМ503-10-6 562080 
АМ4-16 3-11 330 АМ503-10-8 12-бА 240 
ОА 85 30 = “АМ503-10-8 33 210 6 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 


THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
AN503-416-10 3-20 530 AN515-8-10 6-1 130 
AN503-416-10 3-20 530 AN515-8-10 6-1 70 
AN503-416-10 3-20A 530 AN515-8-16 3-22 100 
AN503-416-10 3-20B 530 AN515-8-7 10-1 20 
AN503-416-10 3-20B 530 AN515-8-7 10-2 22 
AN503-416-10 3-4 40 АМ515-8-8 3-2 230 
АМ503-416-28 3-20 530 АМ515-8-8 6-1 110 
АМ503-416-28 3-20A 530 АМ515-8-8 6-1 50 
АМ503-416-28 3-208 530 AN515-8R10 3-22 400 
AN503-416-28 3-7 360 AN515-8R10 3-23 80 
AN507-1032R14 6-13 130 AN515-8R10 3-24 240 
AN507-632R12 6-4 100 AN515-8R10 3-4 280 
AN507-632R14 6-6 170 AN515-8R10 3-5 50 
AN507-632R24 6-6 160 AN515-8R10 3-6 90 
AN507-632R8 6-4 50 AN515-8R10 3-7 50 
AN507-632R8 6-6 210 AN515-8R12 3-4 280 
AN507-632R8 6-6 380 AN515-8R14 6-11 60 
AN507-832-16 6-9 50 AN515-8R16 3-22 100 
AN509-10R16 6-13 192 AN515-8R20 3-24 250 
AN509-10R38 3-12 80 AN515-8R7 10-3 - 
AN509-832R4 6-11 240 AN515-8R7 10-3 7 
| АМ5-10 8-5 430 AN515-8R7 10-3 8 
| AN5-11 8-4 200 AN515-8R7 3-17 140 
| AN5-11 8-5 520 AN515-8R7 3-20 430 
АМ5-11А 3-3 170 AN515-8R7 3-20A 430 
| ANS-12 8-3 20 AN515-8R7 3-20B 430 
| AN5-12 8-5 510 AN515-8R7 3-6 230 
| ^N5-13 8-БА 90 AN515-8R7 3-7 250 
AN515-10-6 3-1 60 AN515-8R7 3-7 280 
AN515-6-6 3-20 340 AN515-8R8 10-2 - 
АМ515-6-6 3-20А 340 AN515-8R8 10-3 - 
АМ515-6-6 3-208 340 АМ515-888 10-4 180 
АМ515-6-6 6-4 260 AN515-8R8 10-4 230 
AN515-6-6 6-4 300 AN515-8R8 10-4 50 
AN515-6-R11 6-5 190 AN515-8R8 12-2B 90 
AN515-6R7 3-17 110 AN515-8R8 3-19 140 
AN515-6R8 3-26 110 AN515-8R8 3-2 260 
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ENSTROM F-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 

AN515-8R8 3-20 570 AN526-632R10 9-2 39 
AN515-8R8 3-20А 570 АМ526-632Н12 11-50 45 
AN515-8R8 3-20B 570 AN526-632R16 6-5 = 

AN515-8R8 3-24 130 AN526-632R16 6-5 = 

AN515-8-R8 11-5B 40 AN526-632R4 5-4 340 
AN515-8R8-832 3-2 230 AN526-632R5 6-14 20 
AN515-B6R3 11-1F 130 AN526-632R6 6-6 250 
AN515-B6R3 11-1G - АМ526-632Н7 6-4 130 
АМ515В-8-Н12 11-1F 515 AN526-632R7 6-6 280 
АМ5-16 8-4 140 AN526-632R8 6-4 170 
AN517-8R7 3-9 90 AN526-632R8 6-4 280 
АМ5-22 541 400 АМ526-63288 6-6 310 
AN525-10R10 7-4С 360 AN526-632R8 6-6 370 
AN525-10R24 6-13 70 AN526-632R8 6-7 160 
AN525-832R10 11-5C 185 AN526-6R6 3-16 80 
AN525-832R10 9-2 30 AN526-832-5 3-2 260 
AN525-832R10 9-3 370 AN526-832R10 6-11 210 
AN525-832R14 6-11 150 AN526-832R10 6-5 240 
AN525-832R14 9-3 370A AN526-832R10 6-7 30 
AN525-832R18 3-24 250 AN526-832R6 6-4 200 
AN525-832R22 3-25 90 AN526-832R7 10-4 300 
AN525-832R6 3-1 160 AN526-832R7 10-4 390 
AN525-832R6 6-5 220 AN526-832R7 3-10 80 
AN525-832R6 7-4С 260 АМ526-832Н7 6-11 210 
AN525-832R8 11-5C 205 AN526-832R8 10-3 12 
AN525-832R8 3-23 50 AN526-832R8 11-5C 226 
AN525-832R8 3-25 20 AN526-832R8 3-2 120 
AN525-832R8 6-10 60 AN526-832R8 6-10 60 

AN525-8R20 6-5 30 AN526-832R8 6-13 250 
AN525-8R6 5-1 340 AN526-832R8 6-5 210 
AN526-1032R6 6-14 110 AN526-832R8 6-5 40 

AN526-1032R8 3-20 565 AN526-832R8 6-6 320 
AN526-1032R8 3-20A 565 AN526-832R8 6-7 90 

AN526-1032R8 3-20B 565 AN526-832R8 6-8 40 

AN526-1032R8 3-20B 565 AN526-832R8 9-1 6 

AN526-1032R8 3-5.1 150 AN526-832R8 9-2 12 

AN526-1032R8 6-13 - AN526-832R8 9-3 270 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 


FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
“АМБ26-83288 | 94 200 “АМб227-6 56 | - ` 
“АМ526-83289 65 245 6 “АМ635-6324 94 210 

AN526-8R7 3-10 80 AN665-46R 5-5 180 
“АМБ26-888 93 330 “АМ787Тү22 33 320 — 
“АМ526083288 392-50-20 AAN737TW22 340800 

АМ530-6-8 9-3 40 AN737TW34-38 3-3 130 
“АМ530-6-8 94 4 “АМ7ЗАЗ 58 490 6 

АМ530-686 3-17 30 АМ742-40 10-1 - 
“АМ530-686 347 6 “АМ742028 351 9 2 

AN530-8-8 10-1 7 AN742D28 3-5.1 170 
“АМБ30-8-8 102 7 .AN742D88 103 - _ 

AN530-8R8 10-3 4 AN742D48 10-3 - 
“АМ530-888 104 0013005 “АМ742048 103 165 

AN530-8R8 3-17 160 AN742D48 10-4 250 

AN530-8R8 3-17 180 AN742D48 10-4 70 
“АМБ30-888 94 з 0 “АМ7420-48 Һҙ 0314650 

AN530-8R8 9-3 530 AN742-D48 10-2 28 
“АМБ30-888 94 = ` “АМ742-6 — 320 620 6 

АМ530С10-8 3-28 - AN742-F6 3-20А 620 

АМ530С8-8 3-27 - AN742-F6 3-20B 620 

AN531-6R10 9-4 80 AN742F8 5-5 290 
.AN531-?R8 93 6 = “АМ743-13 104 A 

АМ531-688 9-4 60 АМ743-13 10-2 23 
АМБЗА 54 210 “АМ7433 1023 170 

АМ5-43А 441 50 АМ743-13 10-4 470 

АМ5-44А 4-1 50 AN743-13 11-4B 110 

АМ5-4А 6-13 220 АМ743-13 11-5С 230 

АМ5546-1 11-50 135 AN743-13 3-24 Е 
“АМ5546-1 56 170 “АМ74313 34 - _ 

AN5C13A 3-29 90 АМ743-13 3-24 - 

АМ5Н-45А 441 20 АМ743-13 3-24 320 
_АМБНАБА 41 2 ეის!” isi 
 АМБН-6А 241 10  АМ74А4 34 1 

АМ6-10А 5-4 360 АМ74А4 3-2 290 
.AN61958-BZ-1D 93 = ` ANA 3290800 

AN6195-8Z-1D 9-3 - AN74A5 3-3 110 
ЗАМ6-22 85А 60 — “АМ7-50 3-30 10А 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 


THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
| АМ75А12 8-4 260 AN818-4D 11-4B - 
АМ75-А12 4-2 350 AN818-4D 11-4B - 
AN75A41 3-23 460 AN818-4D 11-4B - 
AN75A5 3-29 70 AN818-4D 11-4B - 
AN75A5 3-3 20 AN818-4D 11-4B - 
AN75A6 4-2 340 AN818-4D 11-4B - 
| АМ75А6 8-4 250 AN818-4D 11-4B - 
АМ8-10А 5-4 20 АМ818-40 3-24 80 
| AN814-2DL 12-1A 70 AN822-4D 3-24 350 
AN814-2DL 4-4 260 AN822-6D 3-26 180 
AN815-4 3-22 440 AN823-4D 3-24 350 
AN815-4 3-23 440 AN823-6-6D 3-6 20 
AN815-40 11-1F 340 AN824-4D 11-4B 55 
AN815-4D 11-1G 270 AN824-4D 3-24 100 
AN815-4D 11-4B 60 AN824-4D 3-24 100 
AN815-4D 3-4 170 AN824-6D 3-4 100 
AN815-6 3-23 - АМ832-4 3-24 180 
АМ815-6 3-6 70 АМ832-40 3-24 180 
АМ815-6 3-8 80 АМ833-40 11-48 15 
AN816-4 3-4 190 AN834-4 3-24 380 
AN816-4 3-8 40 AN834-4D 3-24 380 
AN816-4D 11-1F - АМ900-10 5-6 120 
AN816-4D 11-1F - АМ900-6 5-6 140 
АМ816-40 11-1F - АМ900-8 5-6 120 
АМ816-40 11-1Е - АМ911-10 3-24 360 
AN816-4D 11-1F 325 AN911-4D 3-24 360 
AN816-4D 11-1G 255 AN914-1D 3-23 610 
AN816-4D 3-22 310 АМ917-10 11-1F 455 
AN816-4D 3-23 320 AN917-1D 11-1G 365 
AN816-4D 3-24 350 AN919-1 3-22 500 
AN816-4D 3-24 80 АМ919-15 3-23 520 
АМ816-40 3-8 40 АМ924-4 11-48 25 
АМ816-6 3-22 230 АМ924-4 3-24 190 
АМ816-6 3-23 400 АМ924-40 3-2 140 
AN816-6D 3-24 270 AN924-6D 3-2 210 
AN816-6D 5-6 110 AN931-12-20 3-23 490 
AN818-4D 11-4B - АМ931-2-9 3-22 490 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
AN931-2-9 3-23 510 AN935-8 3-23 100 
AN931-3-10 6-4 290 AN935-8 3-24 150 
AN931-3-9 3-4 60 AN935-8 3-4 300 
AN931-4-16 3-24 510 AN935-8 3-5 70 
AN3147 610 7% “АМ935-8 36 10 
АМ931-4-7 6-11 180 АМ935-8 3-7 70 
AN31447 67 20 — “АМ935-8 зә 10 
АМ931-4-7 6-7 70 АМ935-8 541 350 
“АМ931-512 342 170 6 “АМ935-8 641 — ` 
AN931-5-9 3-10 50 AN935-8 6-1 - 
“АМ931-5-9 32 170 6 “АМ935-8 641 о 
АМ931-6-10 3-15 140 АМ935-8 6-1 - 
“АМ931-610 64 50 — “АМ935-8 643 - ` 
АМ931-8-13 3-22 330 AN935-BBL 11-1F 510 
AN931-8-13 6-9 90 АМ936А10 3-20 410 
AN932-D3 3-26 170 АМ936А10 3-20А 410 
АМ935-10 3-1 80 АМ936А10 3-208 410 
.AN935-0 3-20 585 — .AN936A1216 315 9 20 
АМ935-10 3-20A 585 AN936A1216 3-24 450 
“АМ93510 34208 585 —  AN936A516 32470 
АМ935-10 6-13 - АМ936А516 3-24 70 
“АМ935-10) 325 6 = .AN9365510 и зз 30-2 
AN935-416 5-6 230 AN936A516 6-13 - 
“АМ935-6 346 100 “АМ936-46 3417 700 
АМ935-6 3-20 360 АМ936-А6 6-6 270 
“АМ935-6 320. 360 _ .AN936A716 344 100 
АМ935-6 3-208 360 AN936A716 3-15 110 
“АМд35-8 102 - — “АМд36А8 | 93 30 _ 
“АМ935-8 103 | - ` “АМ936А8 | | | | 94 20 6 
AN935-8 10-4 190 AN960-10 10-3 - 
“АМ935-8 11-58 55 “АМ960-10 1158 15 ` 
| АМ358 128 0 — АМО. 1208 70 
AN935-8 3-2 240 AN960-10 12-2B 270 
AN935-8 3-20 590 AN960-10 3-11 400 
“АМ935-8 — 320А 590 6 “АМ960-10 231. 90 
AN935-8 3-20B 590 AN960-10 3-12 30 
“АМ935-8 322 1020 . АМО, = 320 50 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 


FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 

AN960-10 3-20A 510 AN960-10L 3-7 160 
AN960-10 3-20B 510 AN960-10L 3-7 260 
AN960-10 3-21 30 AN960-10L 4-2.1 150 
AN960-10 3-21 40 AN960-10L 5-1 130 
AN960-10 3-23 30 AN960-10L 5-2 60 
AN960-10 3-23 570 AN960-10L 5-3 200 
AN960-10 3-6 160 AN960-10L 5-3 440 
AN960-10 3-7 130 AN960-10L 5-5 260 
AN960-10 4-2 - AN960-10L 6-13 - 

АМ960-10 4-2 430 AN960-10L 6-13 - 

АМ960-10 4-2.1 140 AN960-10L 6-13 187 
AN960-10 5-1 450 AN960-10L 6-13 194 
AN960-10 5-3 210 AN960-10L 6-13 40 
AN960-10 6-13 - AN960-10L 6-13 60 
AN960-10 6-13 - AN960-10L 6-14 120 
AN960-10 6-13 193 AN960-10L 6-2 - 

AN960-10L 12-1A 230 AN960-10L 6-3 30 
AN960-10L 12-6A 200 | ^N960-10L 8-ЗА 270 
AN960-10L 12-6B 270 | ^N960-10L 8-5 250 
AN960-10L 3-1 70 | ^N960-10L 8-5A 150 
AN960-10L 3-10 150 AN960-1216 3-24 440 
AN960-10L 3-10 180 AN960-1216L 3-10 110 
AN960-10L 3-12 40 AN960-1216L 3-15 120 
AN960-10L 3-13 50 AN960-3 3-20 - 

AN960-10L 3-14 20 AN960-3 3-20A - 

AN960-10L 3-15 20 AN960-3 3-20B - 

AN960-10L 3-20 460 AN960-3L 6-7 150 
AN960-10L 3-20A 460 AN960-416 10-1 - 

AN960-10L 3-20B 460 AN960-416 12-5 60 
AN960-10L 3-21 30 AN960-416 12-5 70 
AN960-10L 3-21 40 АМ960-416 3-11 350 
AN960-10L 3-22 30 AN960-416 3-22 280 
AN960-10L 3-24 540 AN960-416 3-23 300 
AN960-10L 3-25 70 AN960-416 4-4 160 
AN960-10L 3-28 310 AN960-416 5-1 280 
AN960-10L 3-3 - АМ960-416 5-3 160 
AN960-10L 3-6 260 AN960-416 5-3 390 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 


THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
AN960-416 5-4 400 AN960-516 4-1 60 
AN960-416 5-5 330 AN960-516 4-2 360 
AN960-416 5-6 240 AN960-516 5-1 420 
| ^N960-416 8-3 80 AN960-516 5-2 90 
| ^N960-416 8-4 290 AN960-516 5-4 220 
| ^N960-416 8-5 380 | ^N960-516 8-3 30 
AN960-416L 10-2 - | ^N960-516 8-4 170 
AN960-416L 10-3 6 | AN960-516 8-5 440 
AN960-416L 10-4 160 AN960-516L 12-6A 50 
AN960-416L 3-1 140 | AN960-516L 12-6B 220 
AN960-416L 3-11 360 AN960-516L 3-29 130 
AN960-416L 3-2 300 AN960-516L 4-2 360 
AN960-416L 3-20 390 AN960-516L 5-1 410 
AN960-416L 3-20 540 AN960-516L 6-13 - 
AN960-416L 3-20A 390 |  AN960-516L 8-4 210 
AN960-416L 3-20A 540 |  AN960-516L 8-5 450 
AN960-416L 3-20B 390 |  AN960-516L 8-5A 100 
AN960-416L 3-20B 540 AN960-6 3-20 350 
AN960-416L 3-22 170 AN960-6 3-20A 350 
AN960-416L 3-22 170 AN960-6 3-20B 350 
AN960-416L 3-23 170 AN960-6 6-6 180 
AN960-416L 3-29 120 AN960-616 5-6 270 
AN960-416L 3-3 100 AN960-616L 3-10 110 
AN960-416L 3-4 50 AN960-616L 5-4 370 
AN960-416L 5-1 20 | AN960-616L 8-1 110 
AN960-416L 5-5 110 AN960-6L 3-16 90 
AN960-416L 6-13 - AN960-6L 3-17 100 
AN960-416L 8-11 140 AN960-6L 3-17 120 
| AN960-416L 8-2 50 AN960-6L 3-17 40 
| AN960-416L 8-4 240 AN960-6L 6-14 30 
AN960-4L 10-3 - AN960-6L 6-4 - 
AN960-4L 10-4 320 AN960-6L 6-4 - 
АМ960-516 12-6A -55 AN960-6L 6-4 - 
| AN960-516 12-68 -230 AN960-6L 6-4 - 
АМ960-516 3-23 470 AN960-6L 6-4 - 
АМ960-516 3-23 470 AN960-6L 6-4 - 
АМ960-516 3-3 30 AN960-6L 6-6 220 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
AN960-6L 9-2 40 AN960-8L 10-4 80 
“АМ960-6| 93 100 — “АМ960-88 1150 227 0 
“АМ960-6, 94 20 “АМ960-8 340 9 = 
AN960-6L 9-4 90 AN960-8L 3-17 150 
.AN960-7316 32 150 “АМ960-88 |. | | | 349 150 
AN960-716 3-30 70 AN960-8L 3-2 180 
“АМ960-716, 340 120 “АМ960-8 320 440... 
AN960-716L 3-14 110 AN960-8L 3-20 580 
AN960-716L 3-15 130 AN960-8L 3-20A 440 
_АМ9бО-716. 330 80 .AN960ü-L 320. 580 _ 

| ^N960716 დ. 81 100 _ .AN960-CL i | 3-208 440 6 
AN960-8 10-1 - AN960-8L 3-20B 580 
AN960-8 11-5B 45 AN960-8L 3-22 110 

| AN960-8 12-2B 100 AN960-8L 3-23 90 
AN960-8 12-2B 320 AN960-8L 3-24 160 
“АМ960-8 34 170 “АМ960-8 34 290 
АМО 37 200 6 “АМ960-8, 35 6 6 
“АМ960-8 37 290 “АМ960-8 36 10 
AN АМОВ 37  J 60 6 
“АМ960-8 641 10 — “АМ960-8 зә 10 
АМ960-8 6-11 220 AN960-8L 4-1 310 
AN “АМ960-8 541 360 _ 
АМ960-8 6-7 120 AN960-8L 6-1 - 
“АМ960-8 67 20 “АМ960-8| 64 - ` 
АМ960-816 4-3 140 AN960-8L 6-1 - 
“АМ960-816 54 160 “АМ960-8| i 64 | - ` 
AN960-816L 3-24 200 AN960-8L 6-5 - 
AN960-8L 10-2 - AN960-8L 6-5 - 
.XAN960-CL „ი 102... - ` “АМ960-8| 65 з 0 
“АМ960-88 103 | - 0 “АМ960-88 | | | 66 330 _ 
AN960-8L 10-3 - AN960-8L 6-7 100 
AN960-8L 10-3 - AN960-8L 9-1 7 
“АМ960-8 103 = ` “АМ960-8 | | | 92 18 6 
“АМ960-88 | 103 = ` “АМ960-8, | | | | 93 20 
“АМ960-8 | | | | 104 20 “АМ960-8| | | 93 350 
AN960-8L 10-4 260 AN960-8L 9-3 400 
“АМ960-8 104 400 6 “АМ960-8 94 250 6 


Rev. 9 VIII Мау 17/23 


ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 


FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
AN960-916 3-2 220 В44-28-2 11-5В 130 
АМ960С10 3-29 110 В-44-28-2 12-28 150 
АМ960-С10 5-6 - В-710 11-58 125 
AN960-C10L 12-2A 80 B-710 12-2B 160 
АМ960С1216 4-2 260 ВА-15 3-1 - 
АМ960С1216 5-3 470 ВА-15 3-2 - 
AN960C1216 8-11 270 C352TS 9-2 33A 
AN960C416L 12-1B 110 C352TS 9-3 380 
AN960C416L 12-1B 110A C6052-8Z-1 3-27 - 
АМ960С516 3-29 140 С6191-82-1 6-12 40 
AN960-C516L 6-13 196 С-6352-102 3-28 - 
AN960C616L 3-8 170 C-836-06 6-12 120 
AN960C816 5-3 120 CA151PL 3-1 30 
AN960D10L 3-26 210 CAV-110H-U 3-23 620 
AN960D10L 8-2 20 CAV-110R 3-23 310 
AN960D516 4-1 30 CAV-110R 3-23 620 
AN960D516 8-4 220 CAV-110RV 3-23 620 
AN960D616 4-2 310 CB35M 6-10 10 
AN960D8 4-1 160 CB6009CR08-1P 7-4С 250 
AN960D8 4-2 230 CBLS18C 6-11 300 
AN960D8 4-2 40 CCA-1600 3-6 130 
AN962-C516L 6-13 196 CCR264SS-3-03 5-3 - 
АМ970-3 6-13 95 CCR264-SS3-3 6-8 - 
АМ975-3 12-18 80 CCR264-SS3-3 6-8 - 
ANL80 6-13 190 CCR274SS-3-02 10-4 310 
AP18AU06-02 3-6 10 CD7 12-1A -110 
AP22-6 4-3 110 CD7L 5-6 138 
AS3494-01 3-8 120 CF600391-00 3-3 = 
AS3578-152 5-4 50 CGP-2 3-23 640 
ASMK8T 5-3 520 CL30914-2 5-4 - 
AWG-22-8503-10 11-1F 490 CM1816 6-5 20 
AWG-22-8503-2 11-1F 495 CP25WB+ 11-5C 215 
B-00264-3 6-2 50A CR 17240 4-2.1 20 
B-00375-4 6-14 - CR163-4-4 10-3 13 
B-00378-5 11-1F 400 CR163-4-4 10-4 310 
B-00378-5 11-1G 310 CR3213-4-2 6-13 110 
B-00378-5 6-14 - CR3213-5-04 6-11 - 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
CS-N-346 6-12 110 ECD069-11 6-1 90 
06167 06 30 6  ЕС0069-11 во 10 = 
06810А-12 6-4 110 ECDO69-11 6-2 10A 
D-7080A-12 6-4 140 ECDO69-11 6-2 50A 

| Ес0009-11 8-1 30 ECDO69-13 6-2 10B 

| ЕСО013-11 8-3A 100 | ECDO7I-103 11-1F 123 

| ЕСр01343 8334 - | | ЕСГ071103 ле 47 
ЕСО014-11 5-4 260 | ЕСсО071-104 11-1F 124 
“ЕСр01413 54 260 | ЕСП071-104 1148 д — 

| ЕСр01511  122А 20 = | Ес0071-2105 111 1250 

| &CD01631 = 126A 90 | | 2сро71-1005 111 49 — 

| Ес0016-11 12-68 70 | ECD071-106 11-1F 126 
“ЕСр01841 53 | 40 | ЕСП071-106 111G 50 — 
.ECD020431 | | | 54 90 = | ЕС0071107 Е 17 
ECD020-13 5-4 90 | Ес0071-107 11-1G 51 

| Есрозо == 83А 390 | | ЕСП071-108 МЕ 128 — 
ECDO36-11 5-3 300 | ECDO7I-108 11-16 52 
.ECD03711 81 200 | Ес717:5 111 12 

| ЕСО050-11 12-5 20 | ECDO7I-15 11-16 46 

| соз-т 125 90 |  ЕС007211 МЕ 100 

| ECDO50-11 12-6A 140 ECDO72-11 11-16 80 
-ECD050-11 |. | | 33 6 ЕСр0731 вет 9 = 
ECDO50-11 54 480 ECD073-3 6-11 90A 
“ЕСрП05011 740 40 6 “ЕСрРр07511 ან 3 = 
ECDO50-11 8-11 160 ECDO75-11 6-2 20 

| ECDO50-11 8-3 110 ECDO75-11 6-2 20A 

| ЕСО050-11 8-3A 320 ECDO75-11 6-2 20A 

| ECDO50-11 8-5 350 ECDO75-13 6-2 20A 
 ЕС0050-11 95 2  ЕС0075-13 62 2A 6 
ECDO50-15 8-11 270 ECD077-11 11-1F 165 

| ЕСП05019 84 150 -. .ECD07711 114870 6 
ECDO50-23 11-5C 125 ECDO78-11 11-1F 465 
“ЕСр050-5 841 2 =  ЕС0078-11 14а 375 _ 
ECDO60-11 7-4C -175 ECDO88-11 3-25 10 
 ЕС0060-12 740 -185 —  ЕС0088-13 325 10 
ECDO66-1 11-5B 115 ECDO88-15 3-25 10 

| =Cნ60661 12288 180 | “ЕСрП089-3 148 4 = 


Rev. 9 Ix Mav 17/23 


ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 


THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 

ECD089-3 11-1G 25 F12NE4753-02 3-28 350 
ECDO91-1 4-4 200 F12NE-4753-02 12-6A 220 
ECDO91-1 5-3 520 F12-NE-4753-02 3-10 240 
ECDO93-11 3-24 440 F12-NE-4753-02 3-11 410 
ECD108-1 11-5B 60 F12-NE-4753-02 3-13 100 
ECD108-3 11-5B 65 F12-NE-4753-02 3-14 50 
ECD108-3 12-2B 20 F12-NE-4753-02 3-15 50 
ECD110-11 3-8 190 F12NE4753-048 12-5 110 
ECD111-11 3-3 260 F12NE-4753-048 12-6A 150 
ECD112-1 11-1G 100 F12NE-4753-048 5-1 290 
ECD112-3 11-1G 170 F12NE-4753-048 5-3 400 
ECD4079-1 6-11 41 | 12МЕ-4753-048 8-3 90 
ECD4089-11 9-4 140 | FI2NE-4753-048 8-3A 360 
ECD4089-15 9-4 150 | FI2NE-4753-048 8-4 270 
ЕСТ-701-4С-А-Т 11-1F - | 12МЕ-4753-048 8-5 410 
ЕСТ-701-4С-А-Т 11-50 5 F12-NE-4753-048 3-11 310 
EL-037360-107 3-28 10 F12NE-4753-054 12-6A 60 
EL-037360-110 3-28 70 | 12МЕ-4753-054 12-6B 240 
EL-037360-111 3-28 70 F12NE-4753-054 5-1 440 
EL-037360-112 3-28 120 F12NE-4753-054 5-2 100 
EL-037360-112 3-28 120 | 12МЕ-4753-054 8-3 40 

EL-037360-113 3-28 60 | FI2NE-4753-054 8-4 180 
EL-037360-116 3-28 130 | 12МЕ-4753-054 8-5 460 
EL-037360-123 3-28 130 | FI2NE-4753-054 8-5A 120 
EL-037360-202 3-28 20 | FI2NE-4753-064 8-5A 70 

EL-037360-206 3-28 80 F12NE-4753-080 4-3 160 
EL-037360-401 3-28 30 F965 5-6 190 
EL-037360-401 3-28 90 FB68-4 5-1 390 
EL-099005-401 3-27 50 FIT221V-3/32 11-1F - 

EL-099005-401 3-28 30 FIT-221V-3/32 11-5C 170 
EL-099005-401 3-28 90 FN22M-624 4-3 120 
ENS1001 3-3 270 FN22M-624 5-6 280 
ENX-0001 3-28 130 GOBDU 3-10 310 
ENX-0001 3-3 - GOBDU 3-10 310 
F12-NE-4527-02 3-14 50 GOBDU 3-13 30 

F12NE4717-048 8-2 60 G199-105-4 3-22 240 
F12NE4717-070 8-1 120 G199-105-4 3-23 250 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 

| 62032 = 85 -в8і | | HMVV-5M 85 2 
стз ез 80 | | HMW-5 | 8 60 06 

| С-38517-В-7-А 8-5 180 | HMvv-5M 8-3 60 
G-89 3-16 - | HMvv-5M 8-5 280 
с 38346 — 0 _НРЕ1260-6-58 43 90 6 
G-89 3-16 - НА, DF-14R 6-6 90 
са BBD :410386-2 | 330 - 0 
G-89 3-20 - 4-2214-4 3-30 60 
бс BBD (44221618 330 10 = 
G-89 3-20 - 4-2218-61 3-30 20 
084 3203. - | :2309-7 330 50 — 
G-89 3-20A - 4-7763-26 3-30 30 
ба ||| 30 - |. :447766-2 330 40 6 
G-89 3-20B - 4-04М-300М 6-14 90 
G-89 3-20B - ЈЕ-1 5-1 320 
G89 3208 - |. KN 250 20 
GA4-250 3-2 112 K3N 3-28 250 
САМБО 320 - о KN 3-28 250 0 
СА4-250 3-20А - K3N 3-28 250 
САБО 32034 - 0 “КдОд0084А 322 300 6 
СА4-250 3-208 - К-90005-1А 3-24 340 
.GA4250 3208 - | КМВА |  — 124A 1104 — 
СА4-250 3-208 - KN500B1/8 11-1F 160 
САБО 3208 - 0 “КМ500В1/8 1112 15 

| GB-910 8-4 70 КР4А 3-11 230 
 СЕ4З13 (250W) 64 200 6 КРА | | | 813 830 0 
 GEEG2FR-CC = “  1t5C =- ` “КОР-14055-24 |. 614 10 = 
ан მ2 33A _КОР-14055-472 614. 10 = 
083 | 3-23 640 = 1188 . £2 6 —— 
H-103 6-6 70 | LDF-6-228 8-5 570 
“НРУУЗМ 383344 3 0 .LED-40-1J-HG2-SBMMD 1140 10 = 
HFVV3M 3-15 30 LED-40-1J-HG2-SBMMF 11-1G 5 
 НҒҰҮУЗМ — 3298 | 290 | 1Н89ЕБ  83А 250 6 
"НУМ 32 290 6 .LW-12878-48260 323 480 
“НРЕУУЗМ 328 290 = .1W-13480 | | 338 240 
 НЕМҰЗМ 32 290 = .1W-1346 |. | | 3833 10 6 
“НРУУ-ЗМ 8340 26 — 1013646 | | | 33 | - ` 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 


FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 

LW-13807 3-3 310 | М517825-4 8-ЗА 360 
LW-13807 3-5 90 | MS17825-4 8-4 270 
LW-14485 3-3 230 | М517825-4 8-5 410 
LW-16567 3-28 141 | М517825-5 12-6A 60 
LW-18959-175-34 11-5C 65 | М517825-5 12-6B 240 
LWB-22-6-58 4-3 90 MS17825-5 5-1 440 
M-111 11-5C 105 MS17825-5 5-2 100 
М-111Т 11-5С 150 | М517825-5 8-3 40 
М12883/41-14 6-14 100 | М517825-5 8-4 180 
М144Е 5-6 50 | М517825-5 8-5 460 
М-5050Т 11-5С 40 | М517825-5 8-5А 120 
М81934/1-08С012 8-ЗА 430 | М517825-6 8-5A 70 
M81935/1-08K 5-3 520 | М517826-4 8-2 60 
M83248/1-008 12-1A 120 MS17984C305 7-4C -75 
M83248-2-010 3-26 30 | М518066-14 8-1 90 
M83536/10-015M 6-14 90 MS18066-8 7-4C 270 
M83536/10-024M 6-14 90 | MS20073-05-A12 8-4 260 
MIL-DTL-5593 11-1F - | MS20073-05-A6 8-4 250 
ММ-113-3/8 11-5C 140 MS20074-03-04 5-3 430 
MRB-2400 9-2 42 MS20074-05-05 3-29 70 
MS15001-1 4-1 260 MS20074-05-06 4-2 340 
MS16555-27 4-2.1 30 MS20074-05-12 4-2 350 
MS16562-213 5-5 70 | MS20074-304 8-2 10 
MS16562-215 4-3 70 MS201044N3 3-6 170 
MS16633-4012 7-4C 300 | MS20364-1032 8-5 260 
MS16998-10L 6-11 - | MS20364-1032 8-5А 160 
MS17825-3 12-6A 220 MS20392-2C11 3-28 300 
MS17825-3 3-10 240 MS20392-2C17 7-4C 60 
MS17825-3 3-11 410 MS20426A3-3.5 3-20 - 

MS17825-3 3-13 100 MS20426A3-3.5 3-20A - 

MS17825-3 3-15 50 MS20426A3-3.5 3-20B - 

MS17825-4 12-5 110 MS20426A3-4 3-19 - 

MS17825-4 12-6A 150 MS20426A3-4 3-20 - 

MS17825-4 3-11 310 MS20426A3-4 3-20 - 

MS17825-4 5-1 290 MS20426A3-4 3-20 - 

MS17825-4 5-3 400 MS20426a3-4 3-20 - 

MS17825-4 8-3 90 MS20426A3-4 3-20 - 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
“М620426А3-4 | | 3204 - 0 _М$20426А03-4 3-19 = 0 
“М820426А3-4 320A - 0 .MS20426AD3-4 319 40 = 
_М$20426аз-4 | | 320A - 0 _М$20426А03-4 3-20 - _ 
_М$20426А3-4 3204 - 0 _М$20426А03-4 3-20 - _ 
_М$20426АЗ-4 3208 =- 0 _М$20426А03-4 3-20 = 0 
_М$20426А3-4 3298 =- 0 _М$20426А03-4 | 3820 - = 
_М$20426АЗ-4 3208 - 0 _М$20426А03-4 320 = 0 
.MS2042603:3A/Ly4u" 11 328 | - 0 _М$20426А03-4 3-20 - _ 
_М$20426АЗ-4 3208 - 0 _М$20426А03-4 320 = 0 
_М$20426А3-4 3298 - 0 _М$20426А03-4 | 820 - _ 
_М$20426аз-4 | | 320 =- 0 _М$20426А03-4 | 18320 | - 0 
_М$20426А3-4 3298 - —— _М$20426А03-4 _ 320A =- 0 
“М820426А3-4 943 - “М820426Ар3-4  3-0А - 0 

MS20426A3-4 9-3 - MS20426AD3-4 3-20A - 
“М620426А3-4 V 194 - ` _М$20426А03-4 _ 320А — 0 
“М820426А3-4 94 - о “М820426Ар3-4  3-0А - 0 

MS20426AD3-3 3-17 80 MS20426AD3-4 3-20A - 
_М$20426А03-3 320 - _ _М$20426А03-4  3-0А =- 0 
_М$20426А03-3 | | 320 - 0 _М$20426А03-4 | | | 320A - 0 
_М$20426А03-3 | | | 8320 | - _ .MS204260AD3j4 |. 132308 =- 0 
“М620426Ар3-3 320 - = _М$20426А03-4 и 32:08 | - 0 
“М820426Ар3-3 | 320A - 0 .MS20426AD3j4 и 3208 - 0 
_М$20426А03-3 | 320A - 0 _М$20426А03-4 и 328 - 0 
“М820426Ар3-3 и 320... - 0 -MS20426AD3-4 | 13208 =- 0 
“М620426Ар3-3 | 13208  - 0 _М$20426А03-4 32080 - 0 
“М820426Ар3-3 32080 - 0 “М820426Ар3-4 32080 - 0 
“М620426Ар3-3 32080 - 0 _М$20426А03-4 32080 - 0 
_М$20426А03-3 3260 _М$20426А03-4 и 3208 - 
“М820426Ар3-3 и 612 50 = .MS20426AD3j4 | 328 - 0 
_М$20426А03-35 3-20 =- 0 “М620427М4-7 32100 
_М$20426А03-35 | | 320A - 0 “М820470А3-3 8320 = 0 

MS20426AD3-3.5 3-20B = MS20470A3-3 3-20A _ 
.MS20426AD3-4 316 7 — “М820470А3-3. 328 - 0 
_М$20426А03-4 348 - 0 _М$20470А3-4 319 = ` 
.MS20426AD3J4 и 318 = 0 _М$20470А3-4 320... = 0 
_М$20426А03-4 348 =- 0 _М$20470А3-4 | 8320 = 0 
“М820426Ар3-4 3148 - 0 _М$20470АЗ-4  3-0А - = 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 


FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
MS20470AD3-3 3-20 - MS20819-4D 11-4B - 
MS20470AD3-3 3-20А - MS20819-4D 11-4B - 
MS20470AD3-3 3-5.1 20 MS20819-4D 11-4B - 
MS20470AD3-4 3-18 — MS20819-4D 3-24 = 
MS20470AD3-4 3-20 - М520822-4 3-23 200 
MS20470AD3-4 3-20 — MS20822-4D 3-4 220 
MS20470AD3-4 3-20A - М520822-6-6 3-23 240 
MS20470AD3-4 3-20А - MS20822-6-6 3-8 100 
MS20470AD3-4 3-208 - MS20822-6D 3-26 180 
MS20470AD3-4 3-20B - MS20822-6D 5-6 90 
MS20470AD3-4 3-208 - М520823 3-22 420 
MS20470AD3-4 3-20B - М520823-4 3-23 420 
MS20470AD3-4 3-208 - М520823-4 3-4 190 
MS20470AD3-4 4-2 - М520823-6 3-23 410 
MS20470AD3-4 6-7 140 MS-20823-6D 3-6 20 
MS20470AD4-4 3-20 - М520913-1 3-23 280 
MS20470AD4-4 3-20 - М520913-10 3-22 340 
MS20470AD4-4 3-20А - MS20995C20 12-6B -280 
MS20470AD4-4 3-20А - М520995С25 11-50 165 
MS20470AD4-4 3-20B - М520995С32 12-1A -250 
MS20470AD4-4 3-20B - М520995С32 3-23 - 
MS20470AD4-4 3-208 - М520995С32 3-28 - 
MS20470AD4-5 3-20 - М520995С32 3-3 - 
MS20470AD4-5 3-20А - М520995С32 3-3 = 
MS20470AD4-5 3-208 - М520995С32 3-3 = 
MS20470AD5-7 3-21 - М520995С32 4-4 - 
М520500-1032 3-29 150 М520995С32 5-2 - 
М520500-428 3-29 160 М520995С32 5-6 - 
М520500-524 3-29 170 MS20995-032 3-26 - 
М520500-524 3-3 180 М520995С41 3-3 - 
М520615-3М10 3-26 130 М521042-3 3-27 70 
MS20812-4D 3-24 350 MS21042-3 3-28 110 
MS20819-4D 11-4B - MS21042-3 3-28 110 
MS20819-4D 11-4B - М521042-3 3-28 50 
MS20819-4D 11-4B - М521042-3 7-4С 130 
MS20819-4D 11-4B - MS21042-3 7-4C 470 
MS20819-4D 11-4B - MS21044N04 11-1F 120 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
MS21044N04 11-1G - М521069-06 3-20 - 
“М821044М06 3417 130 “М821069-06 320 = 0 
MS21044N06 6-11 120 MS21069-06 3-20A - 
MS21044N08 3-10 100 MS21069-06 3-20A - 
“М821044М08 641 24 .MS21069-6 = 320A - 0 
MS21044N08 6-2 - М521069-06 3-208 - 
.MS21044N3  . 11) 300 _ “М821069-06 3208 =- 0 
MS21044N3 11-1G 225 MS21069-06 3-20B - 

| м5704З 128 90 | MS21069-06K 3-20 - 

| MS21044N3 12-2B -300 MS21069-06K 3-20 - 
“М821044М3 3410 190... “М821069-06К = 320A - 0 
MS21044N3 3-10 40 MS21069-06K 3-20A m 
“М821044М3  . 3341 10 .MS21069-06K и 3208 - 0 
MS21044N3 3-12 50 MS21069-06K 3-20B = 
“М621044М3 32 520 6 “М621069-08 3820 - _ 
.MS210443 320 520 “М821069-08 320... - 0 
MS21044N3 3-20B 520 MS21069-08 3-20B - 
“М8210444М3 323 580 _М$21071-06 | | 348 - ` 
 MS21044N3 i i 36 270 -MS21071-06 348 - ` 
“М82104443 37 10 6 “М821071-06 320 = 0 
MS21044N3 5-3 220 MS21071-06 3-20A - 
“М82104443 | 62 - ` “М821071-06 3208 - = 
“М621044М3 | | 62 = ` “М621078-06 3820 | - _ 
“М8210444М3 95 80 “М821078-06 320A - 0 
MS21044N3 9-5 125 MS21078-06 3-20B - 

| ма52104444 1248 120 = “М821078-08 349 - 0 
“М621044М4 54 40 “М621078-08 349 = _ 
MS21044N4 6-2 - М521078-08 3-208 - 
“М82104444 740 90 “М821078-08 3208 - = 
“М621044М4 9530 “М621078-08Кк — | 349 = _ 
“М821044М5 44 140 — “М821078-08К 2319 30 
“М621044М6 | 54 380 “М621078-08Кк 320 | - 0 
MS21045L3 3-3 = “М821078-08К 320A - 0 
MS21045L5 3-3 180 MS21078-3 3-20 - 
MS21061L08K 3-20 - MS21078-3 3-20 - 
М521069-06 3-18 - MS21078-3 3-20 - 
М521069-06 3-20 - MS21078-3 3-20A - 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
MS21078-3 3-20A = MS21083N08 6-11 80 
“М821078-3 308 =- — “М8210834М08 65 230 
“М821078-3 = 32B - 0 MS21083N08 6-5 32 
“М821078-3 = 32B - = М521083М08 6-6 340 
“М621078-3 34208 - 0 MS21083N08 6-7 110 
“М821078-3 | 38208 - = MS21083N08 6-7 210 
“М621080-06 350 =- о MS21083N3 3-13 60 
MS21080-06 3-20 - MS21083N3 3-21 50 
.MS21080ü-00 304 =- | “М8210838М3 306 220 — 
.MS21080-00 320A = | MS21083N3 3-5.1 130 
.MS21080ü-00 3208 - | “М821083М3 351 210 
MS21080-06 3-20B = MS21083N3 4-2 = 
“М621080-08 349 - 1 MS21083N3 5-1 150 
MS21080-08K 3-19 = MS21083N3 5-3 460 
MS21080-3 3-20 = MS21083N3 5-5 300 
М5210803 — 3-20 = = MS21083N3 6-13 z 
MS21080-3 3-20A E MS21083N3 6-13 2 
“М621080-3 33208 - = М521083М3 6-13 - 
MS21080-3 3-20B = MS21083N3 6-13 188 
_М$21080-3 32B - = MS21083N3 6-13 195 
MS21083N06 11-1F 40 MS21083N3 6-2 8 
“М6210838М06 118... - MS21083N3 6-2 - 
MS21083N06 11-1G = MS21083N3 6-3 40 
“М6210838М06 11° =- М521083М3 7-4С 460 
MS21083N06 6-11 = MS21083N3 8-11 70 
“М621083М06 6414 440... М521083М4 3-22 180 
“М8210834М06 | | | 64 – ` MS21083N4 3-22 290 
.MS21088NO 24640-00 MS21083N4 3-23 190 
.MS21088BN686 | | 64000 - MS21083N4 5-1 490 
MS21083N06 6-4 2 MS21083N4 5-1 70 
.MS21088BN6 | | 640 - ` MS21083N4 5-5 140 
MS21083N06 6-4 E MS21083N4 8-11 10 
 М521083406 66 190 MS21083N4 8-11 150 
MS21083N08 11-16 315 M521083M5 5-4 230 
“М621083М08 1112 240 46 MS21083N6 4-2 320 
MS21083N08 11-5C 245 MS21083N6 5-3 330 
“М821083М08 641 160 | М521240-08С12 8-3A 430 
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ENSTROM F-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 


THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 

М52124258 5-3 520 MS21919WCJ6 3-24 300 
М52124258К 4-4 200 MS21919WCJ6 3-4 250 
М52124258К 5-3 520 MS21919WCJ8 3-4 260 
MS21250-06042 5-6 250 MS21919WDF12 3-5 40 
MS21250-06044 5-6 250 MS21919WDF3 3-22 460 
MS21299C6 4-3 100 MS21919WDG12 3-24 = 

MS21913J4 11-5C 145 MS21919WDG12 3-24 220 
MS21919-DF12 3-1 50 MS21919WDG12 3-5.1 180 
MS21919-DF12 3-2 80 MS21919WDG12 6-13 20 
MS21919-DF12 3-6 80 MS21919WDG-12 11-5B 35 
MS21919-DF6 3-6 80 MS21919WDG-12 12-2B 80 
MS21919-DG12 6-13 20 MS21919WDG14 3-24 310 
MS21919DG4 3-24 170 MS21919WDG14 3-5.1 100 
MS21919-F10 3-4 30 MS21919WDG-14 11-5B 30 
MS21919-F12 3-4 270 MS21919WDG-14 12-2B 70 
MS21919-F4 3-4 240 MS21919WDG15 11-4B 125 
MS21919-F6 3-4 250 MS21919WDG2 6-5 215 
MS21919F8 10-4 60 MS21919WDG3 10-4 140 
MS21919-F8 10-3 - MS21919WDG3 10-4 240 
MS21919-F8 3-4 260 MS21919WDG3 3-24 - 

MS21919-G38 10-2 - MS21919WDG3 6-7 80 
MS21919WCJ10 3-23 390 MS21919WDG-5 11-5B 25 
MS21919WCJ10 3-23 481 MS21919WDG-5 12-2B 60 
MS21919WCJ10 3-4 30 MS21919WDG6 11-5C 250 
MS21919WCJ12 3-20 560 MS21919WDG6 3-24 300 
MS21919WCJ12 3-20A 560 MS21919WF10 3-22 390 
MS21919WCJ12 3-20B 560 MS21919WF12 3-20 560 
MS21919WCJ12 3-20B 560 MS21919WF12 3-20A 560 
MS21919WCJ12 3-23 70 MS21919WF12 3-20B 560 
MS21919WCJ12 3-24 220 MS21919WF12 3-22 80 
MS21919WCJ12 3-4 270 MS21919WF12 3-7 90 
MS21919WCJ12 6-2 60 MS21919WF12 6-1 120 
MS21919WCJ14 3-24 310 MS21919WF12 6-1 60 
MS21919WCJ16 3-23 380 MS21919WF14 3-22 90 
MS21919WCJ3 3-24 115 MS21919WF14 3-7 90 
MS21919WCJ4 3-24 170 MS21919WF16 3-22 380 
MS21919WCJ4 3-4 240 MS21919WF16 5-5 280 
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ENSTROM F-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 


THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
MS21919WF18 3-7 40 MS24665-300 3-30 60 
MS21919WF4 11-4B 130 MS24665-300 3-30 60A 
MS21919WF4 3-20 620 MS24665-300 8-1 130 
MS21919WF4 3-20A 620 MS24665-300 8-5A 80 
MS21919WF4 3-20B 620 MS24665-302 4-3 170 
MS21919WF-4 3-24 170 MS24665-302 8-1 140 
MS21919WF6 3-22 70 MS24665-302 8-3A 410 
MS21919WG38 10-4 250 MS24665-304 5-3 100 
MS21919WG38 10-4 420 MS24665-360 4-2 200 
MS21919WG38 10-4 70 MS24674-45 3-8 180 
М524586С234 3-11 480 М524677-52 4-2 350 
MS24586C31 1 3-11 470 MS24693-BB26 11-1G 105 
MS24586-C346 3-11 200 MS24693-BB26 11-1G 175 
| MS24665-1013 12-5 100 MS24693-BB50 11-1F 370 
| MS24665-1013 8-2 70 MS24693826 9-3 80 
| MS24665-1013 8-3A 370 MS24693826 9-4 190 
| MS24665-1013 8-4 300 MS24693-5287 4-2 - 
| MS24665-151 12-5 210 MS24693-S48 7-4С 240 
| MS24665-151 12-6А 250 М524694-50 11-1F - 
| MS24665-151 12-68 250 MS24694-52 3-12 60 
MS24665-151 3-10 250 MS24694-80 3-12 80 
MS24665-151 3-11 320 М524694-552 7-4С 140 
MS24665-151 3-13 110 М524694-552 9-5 115 
MS24665-151 3-14 60 MS24694-S58 6-13 192 
MS24665-151 3-15 60 MS25171-1S 6-13 240 
MS24665-151 5-1 300 М525171-35 6-13 230 
MS24665-151 5-2 110 MS26574-5 6-3 - 
MS24665-151 5-3 410 MS27039-0807 6-5 100 
MS24665-151 5-5 170 MS27039-0808 6-5 110 
| MS24665-151 8-3 100 MS27039-1-09 7-4С 110 
| MS24665-151 8-4 190 М527404-40 11-1Е - 
| MS24665-151 8-5 420 М528775-015 3-5 - 
| MS24665-151 8-5А 130 MS28775-018 12-1A 40 
| MS24665-152 8-3 50 MS28775-026 3-9 60 
| MS24665-152 8-5 470 М528775-029 4-2 140 
MS24665-153 3-24 530 MS28775-111 12-5 40 
| MS24665-155 12-68 90 MS28775-113 12-1A 80 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
MS28775-116 6-11 290 MS35206-244 3-7 250 
_М$28775-214 39 700 “М835206-244 37 20 6 
“М828775-218 зә 40 6 _М$35206-244 39 90 6 
MS28778-12 3-23 130 MS35206-244 6-11 61 

| ма528778-2 — 121A 60 | “М835206-244 62 - ` 
М528778-2 3-26 80 М535206-244 6-2 - 

| 13287783 121 2 “М835206-245 104 430 
MS28778-3 5-6 - М535206-245 11-48 105 
“М828778-4 56 = о “М835206-245 11-50: 25 0 
| MS28778- 322 =- о _М$35206-245 1150 ° 
“М828778-6 | 322 - | ws3520345 1228 9 
MS28778-6 3-23 360 MS35206-245 3-19 140 
“М828778-8 | зт 1001 “М835206-245 320 570 6 
MS28778-8 3-7 11 MS35206-245 3-20A 570 
“М828778-8 37 3410 _М$35206-245 34208 50 
“М828884А4-6 34 140 — “М835206-245 323 482 
.MS29512-00 322 - 0 “М835206245 18324 - 0 
“М829512-0 = - _ “М835206-245 324 - 0 
“М829512-06 3220 “М835206245 18324 - 0 
“М829513-010 | 326 60 = “М835206-245 8324 130 
MS29513-113 3-26 40 MS35206-246 11-4B 115 
MS30526-230 3-24 130 MS35206-246 3-22 400 
MS33737-16C 11-1F 70 MS35206-246 3-23 80 
MS35190-253 11-1F 305 MS35206-246 3-24 240 
MS35190-253 11-1G 230 MS35206-246 3-5 50 
“М835206-228 611 100 “М835206-246 36 90 
М535206-228 6-4 300 М535206-246 3-7 50 

| MS35206-230 3-26 110 М535206-246 6-1 130 
“М835206-230 6 = 0 “М835206-246 641 70 = 
М535206-244 11-1Е 395 М535206-246 6-2 - 
“М835206-244 1112 305 6 “М835206-246 | | | 62 - о 
MS35206-244 3-17 140 MS35206-246 6-2 - 
_М$35206-244 319 = _ _М$35206-247 МЕ 410 — 
М535206-244 3-20 430 М535206-247 11-16 320 
М535206-244 3-20А 430 М535206-247 11-48 140 
М535206-244 3-208 430 М535206-247 6-2 - 
М535206-244 3-6 230 М535206-249 11-48 135 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
MS35206-250 11-1F 430 MS35338-41 3-20 360 
_М$35206-255 1112 340 “М83533841 320A 36 6 
М535206-251 11-48 100 М535338-41 3-208 360 
MS35207-262 3-5.1 110 MS35338-42 10-4 450 
“М835207-262 351 190 _М$35338-42 ა კი 1. 445 — 
MS35207-262 6-2 - М535338-42 11-106 325 
.MS35207200 | 62 - ` .MS35338442 11408. 8& 
М535207-263 6-2 - М535338-42 11-5C 90 
“М835207-263 | 162 - ` .MS35338842 | | 320 590 6 
MS35214-15 11-1F - М535338-42 3-20А 590 
М535214-15 11-1F 110 MS35338-42 3-20B 590 
MS35214-15 11-1G - М535338-42 3-22 120 
_М$35214-15  „ 1168 = 0 _М$35338-42 3-23 100 
MS35214-25 11-1F 55 MS35338-42 3-24 = 
MS35214-26 11-1F 30 MS35338-42 3-24 = 
_М$35214-26 HAIG = 0 _М$35338-42 1 18324 - _ 
М535214-26 11-16 - М535338-42 3-24 150 
| м5з521426 де 5 _М$35338-42 и 34 280 
| М535214-27 11-1Ғ 129 MS35338-42 3-4 300 
.MS35214-27 ი  114G = 0 _М$35338-42 35 70 6 
М535214-28 11-1F 225 MS35338-42 3-6 110 
“М835214-30 11) 95 _М$35338-42 39 10 
М535214-30 11-16 - М535338-42 5-1 350 
“М8635214-31 . М 6 “М835338-42 | 164 — ` 
MS35214-31 11-1G - MS35338-42 6-1 - 
“М835214-31 ича = 0 “М835338-42 61 – ` 
MS35214-31 11-1G _ MS35338-42 6-1 _ 
MS35214-31 11-1G _ MS35338-42 6-13 _ 
_М$35214-44 „ა  dtM4F 515 = _М$35338-42 162 о 
MS35333-37 6-6 270 MS35338-42 6-2 - 
“М835333-39 320 40 _М$35338-42 162 - ` 
М535333-39 3-20А 410 М535338-43 3-1 80 
“М835333-39 23298 40 “М83533843 329500602 
М535333-47 3-15 90 М535338-43 6-2 - 
“М835333-47 3242 450 “М83533843 162 - ` 
MS35338-41 11-5C 55 MS35338-43 9-5 50 
“М835338-41 346 100 _М$35338-44 56 230 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
MS35338-44 6-2 - М535649-282 3-24 140 
М535338-44 6-2 - М535649-282 3-4 310 
М535338-44 6-2 - М535649-282 3-5 80 
М535338-99 11-1Е 510 М535649-282 3-6 120 
М5353630-42 3-7 70 М535649-282 3-7 80 
М535489-1 6-4 - М535649-282 3-9 120 
М535489-10 3-24 = MS35649-282 5-1 370 
MS35489-11 11-5C 220 MS35649-282 6-1 - 
М535489-11 3-15 140 М535649-282 6-1 - 
М535489-14 11-5C 180 MS35649-282 6-1 - 
М535489-14 3-24 = М535649-282 6-1 - 
М535489-4 6-11 - М535649-282 6-13 - 
М535489-5 6-4 290 М535649-282 6-2 - 
М535489-6 6-10 70 М535649-282 6-2 - 
М535489-6 6-7 220 М535649-282 6-2 - 
М535489-6 6-7 70 М535649-282 8-ЗА 290 
М535649-202 6-2 - М535650-302 9-5 55 
М535649-2312 3-3 290 М535769-11 5-6 125 
М535649-262 11-5С 60 М535769-6 5-6 140 
М535649-262 3-20 370 М535769-6 6-11 20 
М535649-262 3-20А 370 М535769-9 12-1A 100 
MS35649-262 3-20B 370 MS35769-9 5-6 120 
MS35649-262 3-26 120 MS35842-13 3-3 260 
MS35649-282 10-4 460 MS51500-B6-8 3-8 140 
MS35649-282 11-1F 420 MS51525-B6-8 3-22 210 
MS35649-282 11-1G 330 М55152586-82 3-23 120 
М535649-282 11-48 90 М551529865 3-22 360 
М535649-282 11-5C 95 MS51529B6S 3-23 350 
MS35649-282 12-2B 120 MS51861-24 3-17 30 
MS35649-282 3-20 600 MS51861-24 3-17 60 
MS35649-282 3-20A 600 MS51861-35 3-27 - 
М535649-282 3-208 600 М551861-35 3-28 - 
М535649-282 3-22 130 М551861-35 6-1 110 
М535649-282 3-23 110 М551861-35 6-1 50 
М535649-282 3-24 = М551861-36 3-20 291 
MS35649-282 3-24 £: MS9021-152 5-4 50 
MS35649-282 3-24 - М59352-03 3-22 460 
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ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
MTK8 5-3 520 NAS1097AD3-3 3-20 - 
MW-3TM-29 3-14 30 NAS1097AD3-3 3-20А - 
М-09 4-3 10 NAS1097AD3-3 3-20А - 
М5000-137-5-РР 5-3 30 NAS1097AD3-3 3-20B - 
| М5000-175-РР 12-1A 170 NAS1097AD3-3 3-208 - 
| N5000-187-ZD 12-2А 30 NAS1097AD3-3 6-12 50 
|  N5000-206-PP 12-1А 210 | \А51097А03-4 3-20 - 
М5000-268-РР 12-6А 100 NAS1097AD3-4 3-20 — 
N5000-62-PP 11-5B 110 NAS1097AD3-4 3-20 Е 
| \5000-62-РР 12-2В 190 NAS1097AD3-4 3-20 = 
|  N5002-125-PP 8-1 40 NAS1097AD3-4 3-20 - 
|  N5002-268-PP 12-6B 80 NAS1097AD3-4 3-20 - 
N5002-354-S-PP 5-4 310 NAS1097AD3-4 3-20 - 
NAJ-02BC 3-20A - NAS1097AD3-4 3-20A - 
МАЈ1-02 3-26 - NAS1097AD3-4 3-20A = 
NAJ1-02BG 3-20A _ NAS1097AD3-4 3-20A = 
NAJ1-02BC 3-20A - NAS1097AD3-4 3-20А = 
NAJ17-02BC 3-20A - NAS1097AD3-4 3-20А = 
NAJ17-02BC 3-20B - NAS1097AD3-4 3-20А = 
NAJ17-82BC 3-19 - NAS1097AD3-4 3-20B — 
NAJ17-82BC 3-20 - NAS1097AD3-4 3-20B - 
NAJ17-82BC 3-20A - NAS1097AD3-4 3-208 - 
NAJ1-82BC 3-18 - NAS1097AD3-4 3-20B 2 
NAJ1-82BC 3-18 - NAS1097AD3-4 3-20B = 
NAJ1-82BC 3-19 30 NAS1097AD3-4 3-20B _ 
NAJ1-82BG 3-20A _ | NAS1101-3-10 8-3A 260 
NAJ1-82BC 3-20B - | NAS1149C0332R 12-2А 80 
МАЈ5-048 5-3 - NAS1149C0363R 3-29 110 
NAS1023D08K 3-18 - | NAS1149C0432R 12-5 80 
NAS1023D08K 3-18 - | NAS1149C0463R 12-5 60 
NAS1023D08K 3-20A - | NAS1149C0463R 12-5 70 
NAS1023D08K 3-20B - NAS1149C0463R 5-3 160 
NAS1068A08 3-20 - NAS1149C0563R 3-29 140 
NAS1068A08 3-20А - NAS1149C0632R 3-8 170 
NAS1068A08 3-208 - NAS1149C1290R 4-2 260 
NAS1097AD3-3 3-18 - NAS1149C1290R 5-3 470 
NAS1097AD3-3 3-20 — NAS1149D0316H 3-26 210 
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PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
NAS1149D0316H 7-4С 120 NAS1149F0332P 5-3 200 
NAS1149D0316J 9-5 45 NAS1149F0332P 5-3 440 
NAS1149D0316J 9-5 65 NAS1149F0332P 5-5 260 
NAS1149D0563H 4-1 30 NAS1149F0332P 6-13 = 
| NAS1149D0563H 8-4 220 NAS1149F0332P 6-13 - 
NAS1149D0663H 4-2 310 NAS1149F0332P 6-13 187 
NAS1149DN832H 4-1 160 NAS1149F0332P 6-13 194 
NAS1149DN832H 4-2 230 NAS1149F0332P 6-13 40 
NAS1149DN832H 4-2 40 NAS1149F0332P 6-13 60 
NAS1149DN832H 6-11 220 NAS1149F0332P 6-2 - 
NAS1149F0316P 6-2 = NAS1149F0332P 6-2 = 
NAS1149F0316P 8-11 60 NAS1149F0332P 6-2 Е 
NAS1149F0332P 11-1G 215 NAS1149F0332P 6-2 - 
| МА51149Ғ0332Р 12-1A 230 NAS1149F0332P 6-3 30 
| NAS1149FO332P 12-6A 200 NAS1149F0332P 8-11 55 
| NAS1149FO332P 12-6B 270 | NAS1149F0332P 8-3A 270 
NAS1149F0332P 3-1 60 | NAS1149F0332P 8-5 250 
NAS1149F0332P 3-10 150 | NAS1149F0332P 8-5A 150 
NAS1149F0332P 3-10 180 NAS1149F0332P 9-5 15 
NAS1149F0332P 3-12 40 NAS1149F0363P 11-1F 320 
NAS1149F0332P 3-13 50 NAS1149F0363P 11-1G 245 
NAS1149F0332P 3-14 20 | МА51149Ғ0363Р 12-1B 70 
NAS1149F0332P 3-15 20 | NAS1149F0363P 12-2B 270 
NAS1149F0332P 3-20 575 | МА51149Ғ0363Р 12-2B –290 
NAS1149F0332P 3-20A 575 NAS1149F0363P 3-11 140 
NAS1149F0332P 3-20B 575 NAS1149F0363P 3-11 400 
NAS1149F0332P 3-20B 575 NAS1149F0363P 3-11 90 
NAS1149F0332P 3-24 540 NAS1149F0363P 3-12 30 
NAS1149F0332P 3-25 70 NAS1149F0363P 3-20 510 
NAS1149F0332P 3-5.1 120 NAS1149F0363P 3-20A 510 
NAS1149F0332P 3-5.1 200 NAS1149F0363P 3-20B 510 
NAS1149F0332P 3-6 260 NAS1149F0363P 3-23 570 
NAS1149F0332P 3-7 160 NAS1149F0363P 3-28 340 
NAS1149F0332P 3-7 260 NAS1149F0363P 3-6 160 
NAS1149F0332P 3-9 150 NAS1149F0363P 3-7 130 
NAS1149F0332P 5-1 130 NAS1149F0363P 5-1 450 
NAS1149F0332P 5-2 60 NAS1149F0363P 5-3 210 
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PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
NAS1149F0363P 6-13 - NAS1149F0463P 5-5 330 
NAS1149F0363P 6-13 193 NAS1149F0463P 5-6 240 
| МА51149Ғ0363Р 8-2 20 | NAS1149F0463P 8-3 80 
NAS1149F0363P 9-5 120 | NAS1149F0463P 8-4 290 
NAS1149F0432P 3-11 360 | МА51149Ғ0463Р 8-5 380 
NAS1149F0432P 3-20 390 | МА51149Ғ0532Р 12-6А 50 
NAS1149F0432P 3-20 460 | NAS1149F0532P 12-6B 220 
NAS1149F0432P 3-20 540 NAS1149F0532P 3-11 = 
NAS1149F0432P 3-20A 390 NAS1149F0532P 3-29 130 
NAS1149F0432P 3-20A 460 NAS1149F0532P 4-2 360 
NAS1149F0432P 3-20A 540 NAS1149F0532P 5-1 410 
NAS1149F0432P 3-20B 390 NAS1149F0532P 6-13 = 
NAS1149F0432P 3-20B 460 | NAS1149F0532P 8-4 210 
NAS1149F0432P 3-20B 540 | МА51149Ғ0532Р 8-5 450 
NAS1149F0432P 3-22 170 | МА51149Ғ0532Р 8-5A 100 
NAS1149F0432P 3-22 170 | МА51149Ғ0563Р 8-4 170 
NAS1149F0432P 3-29 120 | МА51149Ғ0563Р 12-6А -55 
NAS1149F0432P 5-1 20 | NAS1149F0563P 12-6B –230 
NAS1149F0432P 5-5 110 NAS1149F0563P 4-1 60 
NAS1149F0432P 5-7 75 NAS1149F0563P 4-2 360 
NAS1149F0432P 6-13 - NAS1149F0563P 5-1 420 
NAS1149F0432P 6-2 - NAS1149F0563P 5-2 90 
NAS1149F0432P 6-2 - NAS1149F0563P 5-4 220 
NAS1149F0432P 6-2 - | мА51149РО563Р 8-3 30 
NAS1149F0432P 6-2 - | МА51149Ғ0563Р 8-5 440 
NAS1149F0432P 8-11 140 NAS1149F0632P 3-10 110 
| МА51149Ғ0432Р 8-2 50 NAS1149F0632P 5-4 370 
| МА51149Ғ0432Р 8-4 240 | МА51149Ғ0632Р 8-1 110 
| NAS1149F0463P 12-5 200 NAS1149F0663P 5-6 270 
NAS1149F0463P 3-11 350 NAS1149F0732P 3-10 120 
NAS1149F0463P 3-22 280 NAS1149F0732P 3-14 110 
NAS1149F0463P 3-23 300 NAS1149F0732P 3-15 130 
NAS1149F0463P 4-4 160 NAS1149F0732P 3-24 200 
NAS1149F0463P 4-4 310 NAS1149F0732P 3-30 80 
NAS1149F0463P 5-1 280 | МА51149Ғ0732Р 8-1 100 
NAS1149F0463P 5-3 390 NAS1149F0763P 11-4B 20 
NAS1149F0463P 5-4 400 NAS1149F0763P 3-30 70 
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PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
NAS1149F0863P 3-24 200 NAS1149FN632P 3-20A 350 
NAS1149F0863P 5-4 160 NAS1149FN632P 3-20B 350 
NAS1149F0963P 3-2 220 NAS1149FN632P 6-11 110 
NAS1149F1232P 3-10 110 NAS1149FN632P 6-6 180 
NAS1149F1232P 3-15 120 NAS1149FN816F 3-9 100 
NAS1149F1232P 3-24 440 NAS1149FN816P 10-4 440 
NAS1149FN316P 3-20 - NAS1149FN816P 11-4B 80 
NAS1149FN316P 3-20 - NAS1149FN816P 11-5C 240 
NAS1149FN316P 3-20 - NAS1149FN816P 11-5C 85 
NAS1149FN316P 3-20А - NAS1149FN816P 3-10 90 
NAS1149FN316P 3-20А - NAS1149FN816P 3-17 150 
NAS1149FN316P 3-20А - NAS1149FN816P 3-17 190 
NAS1149FN316P 3-208 - NAS1149FN816P 3-2 180 
| МА51149ҒМ316Р 3-26 140 NAS1149FN816P 3-20 440 
NAS1149FN316P 6-7 150 NAS1149FN816P 3-20 580 
NAS1149FN416P 11-1F 115 NAS1149FN816P 3-20A 440 
NAS1149FN416P 11-1G - NAS1149FN816P 3-20A 580 
NAS1149FN616P 11-1F 35 NAS1149FN816P 3-20B 440 
NAS1149FN616P 11-1G - NAS1149FN816P 3-20B 580 
NAS1149FN616P 11-1G - NAS1149FN816P 3-22 110 
NAS1149FN616P 11-1G - NAS1149FN816P 3-23 90 
NAS1149FN616P 11-5C 50 NAS1149FN816P 3-23 483 
NAS1149FN616P 3-16 90 NAS1149FN816P 3-24 = 
NAS1149FN616P 3-17 100 NAS1149FN816P 3-24 = 
NAS1149FN616P 3-17 120 NAS1149FN816P 3-24 = 
NAS1149FN616P 3-17 40 NAS1149FN816P 3-24 160 
NAS1149FN616P 3-17 70 NAS1149FN816P 3-4 290 
NAS1149FN616P 6-11 - NAS1149FN816P 3-5 60 
NAS1149FN616P 6-11 - NAS1149FN816P 3-6 100 
NAS1149FN616P 6-4 - NAS1149FN816P 3-7 60 
NAS1149FN616P 6-4 - NAS1149FN816P 4-1 310 
NAS1149FN616P 6-4 - NAS1149FN816P 5-1 360 
NAS1149FN616P 6-4 - NAS1149FN816P 6-1 = 
NAS1149FN616P 6-4 - NAS1149FN816P 6-1 = 
NAS1149FN616P 6-4 - NAS1149FN816P 6-1 - 
NAS1149FN616P 6-6 220 NAS1149FN816P 6-2 - 
NAS1149FN632P 3-20 350 NAS1149FN816P 6-2 - 
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PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 


FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 

NAS1149FN816P 6-2 - МА5428-3А10 3-28 220 
NAS1149FN816P 6-2 - МА5428К4-16 3-11 180 
NAS1149FN816P 6-2 - МА5428К4-16 3-11 20 
NAS1149FN816P 6-4 - NAS428K4A16 3-11 20 
NAS1149FN816P 6-5 - NAS43HT3-48 5-5 270 
NAS1149FN816P 6-5 - NAS43HT4-64 3-20 550 
NAS1149FN816P 6-5 225 NAS43HT4-64 3-20A 550 
NAS1149FN816P 6-5 31 NAS43HT4-64 3-20B 550 
NAS1149FN816P 6-6 330 NAS43HT4-64 3-7 380 
NAS1149FN816P 6-7 100 NAS509-8 4-4 190 
NAS1149FN832P 11-1F 310 NAS509-8 5-3 500 
NAS1149FN832P 11-1G 235 NAS559-3 4-4 180 
NAS1149FN832P 12-2B 100 NAS559-3 5-3 510 
NAS1149FN832P 12-2B 320 МА5561С8-10 5-5 60 

NAS1149FN832P 3-24 145 NAS620-6L 6-11 - 

NAS1149FN832P 3-7 260 NAS626-58 4-3 90 

NAS1149FN832P 3-7 290 NAS636A08 6-8 - 

NAS1149FN832P 6-1 - МА5636А08 6-8 - 

NAS1149FN832P 6-11 70 | NAS6603-1 8-5 240 
NAS1149FN832P 6-13 - | NAS6603-12 12-28 280 
NAS1149FN832P 6-7 120 | МА56603-14 11-1F 290 
NAS1149FN832P 6-7 200 | МА56603-16 3-26 200 
NAS1351-3H10P 12-1A 150 | NAS6603-18 8-5A 140 
NAS13523H8P 3-3 350 | МА56603-24 8-5 310 
NAS1352-3H8P 3-3 210 | NAS6603D4 12-2A 70 

NAS1523-4E 5-6 300 | NAS6603D6 12-6A 190 
NAS1523-4E 5-7 70 | NAS6603H1 12-1A 240 
NAS1611-010 3-26 80 | МА56604011 8-4 230 
NAS1611-025 4-4 110 | МА56604015 12-5 10 

NAS1611-025 4-4 40 | МА56604017 12-5 190 
NAS1611-029 4-2 140 | МА56604017 8-3 70 

NAS1611-137 4-4 150 | МА56604023 8-5 370 
NAS1611-326 4-4 90 | NAS6604D31 8-3A 310 
NAS1611-333A 11-5B 80 | NAS6604D7 12-1B 100 
NAS1611-333A 12-2B 50 | МА56605011 8-4 200 
NAS1612-10 4-4 240 | МА56605011 8-5 520 
NAS1612-2 4-4 250 | МА56605013 8-3 20 
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PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 
FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 

| №56605013 8-5 510 NS35649-262 6-11 - 

| мыА56605015 85.7 90 6 _NSN 5305-00-984-6208 31 60 = 

| М№А56605021 484 140 _РАСМО-АР22М = МЕ 480 0 

| NAS6605D9 8-5 430 PAI-700 28V 11-1F 475 

| мыА56606025 = = 85A 6 6 “РО2ЕОА0180 44 90 
NAS686A08K 3-20 - | PSO94032PG 3-26 150 
“МА86868А408К 3-20 = 0 “РУС13 | МЕ 500 — 
NAS686A08K 3-20A - PWMS-H25-C 6-14 60 
“МА868686А408К 3208  - 0 “08100-М128 33130 
 МАЅ686АЗК 320 - 0 .QS100M28 328 200 = 
“МА86886А3К 32А - 0 “08100-М288 102 19 = 
NAS73-3E002 3-28 360 QS200-M10S 3-5 30 
NK500-416-7 3-20 380 QS200-M24S 3-5.1 40 
NK500-416-7 3-20А 380 QS200-M24S 3-5.1 60 
NK500-416-7 3-20B 380 QS200-M28S 10-4 380 
_№К500-4167 | 3-22 160 “08200-М408 103 18 
NK500-8-A/R 11-5B 140 QS200-M40S 10-4 370 
“МК-500-886 441 150 “08200-М408 . 104 4 
NK500-8-X 12-2B 310 QS200-M40S 3-22 200 
NK501-406 11-58 13 .QS-200-M408 102 24 = 

| №501-10-6 12-2B 260 QS200M44S 10-2 4 
ОМК-510-10310 41 250 — QS00M4S 103 9 0 
NK525-10R10 3-24 40 QS200-M44S 10-4 110 
“МКБ25-10812- 324 4 .QS200-MM4S 104 330 
-NONUMBER ~~ 1148 65 – “08200-М445 104 4 
“МРБ00-456-7 и 320 380 - 05200-44 . . 3141 110 
NP500-456-7 3-20A 380 QS200-M44S 3-2 60 
NP500-456-7 3-20B 380 R10-E6-X2-V700 6-11 270 
_№Р500-4567 03-22 160 “В10-Ев6-Ү2-у185 | 611 270 
NP500-465-7 3-23 160 R1224S-28 6-2 10B 
“МРБ00-886 42 20 6 RM во 10 = 
NP500-8R8 4-2 30 RA4400-6-C 5-5 290 

| NP500-8-X 1298 310 . 8624 1м 600100 

| МР501-10-6 12-28 260 RG24-11M 6-13 80 
-МР525-100 324 40 — 8635 610 10 . 
МР525-10812 3-24 40 RHB32S 3-31 - 
NN A 980 — 8903270 38 150 
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PART NUMBER INDEX 
SECTIONS 3 THROUGH 6, 9, AND 10 


FIGURES 7-4С, 7-40, 8-1 THROUGH 8-5A, 8-11, 11-1F,11-1G, 11-48, 11-58, 11-50, 12-1A 
THROUGH 12-2B, AND 12-5 THROUGH 12-6A 


Part Number Figure Item Part Number Figure Item 
RJ-1045-2 3-8 110 SST2S-MP 11-1G 295 
RJ9700 3-3 220 STD-1410 3-27 - 
RST-200 4-2 120 STD-1410 3-28 170 
S10P-175 3-24 60 STD-2233 3-28 160 
S10P-175 3-24 60 STD-2233 3-28 170 
S10P-320 3-24 60 STD-35 3-27 - 
5-12В 9-2 36 STD-35 3-28 150 
S4-200 3-2 113 STD-475 3-27 - 
5500-10 11-5C 160 STD-475 3-28 160 
S500-12 11-5C 195 SY-0211 9-2 33 
S500-16 11-5C 100 | 15-023 12-6A 70 
S500-3 11-5C 210 | 15-023 12-6B 100 
S500-4 11-5C 75 | 15-023 12-6B 130 
S500-6 11-5C 200 VC-3 5-2 - 
5-50МР 5-6 50 VH-375 5-6 246 
S83BZ-2 12-1A 90 VH-75 4-2.1 170 
S8P270 9-3 310 VSF-7203 6-1 90 
S8P270 9-4 270 VSF-7403 6-2 10 
SAW4204-15-123 6-1 20 W-09 4-1 190 
SAZ-4201E 6-2 30 W-09 4-3 20 
SAZ-4401 6-2 30 W-1284-G 6-6 120A 
SAZ-4401-1 6-13 170 W-1284-R 6-6 120 
SAZ-4401-1 6-2 30 W-1290-14 6-6 390 
SC616NJ 6-11 130 W-1290-28 6-6 390 
SC628ANPR 6-11 130 | //1819-020 12-6B 110 
SCEET 7 3-5.1 50 W97CSX-2 6-7 190 
SCEET 7 3-5.1 80 WC-22-6 4-3 100 
SLN-3045 5-4 350 WP-22-6 4-3 110 
SLW-3045 5-4 - Х-142 4-2 - 
SST1.5I-M 12-1B 140 X1543HT 7-4C -280 
SST1.5I-MP 11-1F 390 X-16799 6-1 140 
SST1.5I-MP 11-1G 300 X-16799 6-2 50 
SST1M-MP 6-12 100 Y9485 11-1F 180 
SST25-MP 8-5 580 Y9485 3-2 - 
55125-МР 11-1Е 385 
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FIGURE 3-5.1. MAGNETO COOLING INSTALLATION 


NUMBER NUMBER DESCRIPTION PER < 
ASSY| $ | 8 
LL N 


28-22031-1 Magneto Blast Tube Install 
Magneto Cooling Kit 


28-12706-11 . . Deflector - Hot Air 
MS20470AD3-3 . . Rivet: Solid, 3/32" X 0.188" 
28-22034-11 . Seal Foam Magneto 
QS200-M24S . Clamp, Hose, 1.0625-2.0" Dia 
400-003 . Duct, Silicone/Fiberglass, 1.750" 


SCEET 7 . Duct, Silicone/Fiberglass, 1.750" 
(Superseded by 400-003) 


QS200-M24S . Clamp, Hose, 1.0625-2.0" Dia 
280-127505-17 . Stub Heat Duct 
400-003 . Duct, Silicone/Fiberglass, 1.750" 


SCEET 7 . Duct, Silicone/Fiberglass, 1.750" 
(Superseded by 400-003) 


AN742D28 . Clamp, Loop 

MS21919WDG14 |. Clamp, Loop 

MS35207-262 . Screw, Mach (Ph), 10-32 X 0.438 
NAS1149F0332P |. Washer, Flat 

MS21083N3 . Nut: Hex, 190-32 UNJF-3B Thin 
28-01058-3 . Cooling Kit Assy 

28-01058-15 . . Bracket Magneto Cooling 
AN526-1032R8 . . Screw, Mach (Th) 10-32 x 0.500 
28-22032-1 . Cowl Lower Center 280FX 
28-114016-7 . Cowl Lower Center F28F 
AN742D28 . Clamp 

MS21919WDG12 |. Clamp 

MS35207-262 . Screw 
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FIGURE 3-5.1. MAGNETO COOLING INSTALLATION 


ITEM PART QTY 
NUMBER NUMBER DESCRIPTION PER 9 ЗЭН 
ASSY| 4 | დ | Š ა 
LL. 


200 NAS1149F0332P |. Washer 1 Х Х Х 
210 MS21083N3 . Nut 1 x x x 


Customer Service Use (excludes P/N 280-127505). 
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NUMBER 
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FIGURE 3-20. ENGINE FAN SHROUD ASSEMBLY 
F-28F S/N 826 and 280FX S/N 2135 and Subsequent 


PART 
NUMBER 


АЈМ/4-30 


GA4-250 
28-12688-5 
MS20470A3-4 
NAS1149FN316P 
28-12688-29 
G-89 


28-12681-5 
MS20426AD3-3 
MS20470AD3-4 
MS20426AD3-4 
NAS1097AD3-4 
MS21078-3 
MS21080-3 
NAS686A08K 
1219-4200-23Ү 
28-12667-11 
28-12668-11 
G-89 


28-12682-11 


28-12683-1 
28-12683-11 
28-12683-13 


28-12666-3 
AJW4-30 


28-12687-1 


DESCRIPTION 


. . Stud, Wing-Head, 0.200" X 


0.30 


. . Retainer, Stud, 5/16" 

. Starter Shroud Assembly 

. . Rivet: Solid, 3/32" X 0.250" 

. . Washer: Flat, #3 (0.016') Light 
. . Curtain Air Seal Starter 


... Fabric: Fire Curtain, 0.057" 


Thick (In Square Yards) 


. Duct Assembly Oil Cooler Lower 
. . Rivet, Solid, 3/32" X 3/16" 
. . Rivet, Solid, 3/32" X 0.250" 


. Rivet, Solid, 3/32" X 0.250" 

. Rivet, Solid, 3/32" X 1/4" 

. Nut Plate, 2-Lug, 10-32 

. Nut Plate 

. Nut Plate 

.. Spring 

. Doubler Oil Cooler Duct 

. Curtain Baffle Oil Cooler Duct 


. . Fabric: Fire Curtain, 0.057" 
Thick (In square yards) 


. Deflector Left Side Lower Fan 
Shroud 


. Bracket Assembly Fan Shroud 


.. . Bracket Fan Shroud 


.. . Bracket Shroud Lower Left 


Fan 


. Cover Fan Shroud Duct 


. . Stud, Wing-Head, 0.200" X 


0.30" 


. Baffle Oil Cooler Duct 


3-71 


QTY 
PER 
ASSY 


MODELS AFFECTED 


X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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ITEM 
NUMBER 


FIGURE 3-20. ENGINE FAN SHROUD ASSEMBLY 
F-28F S/N 826 and 280FX S/N 2135 and Subsequent 


MODELS AFFECTED 


PART 
NUMBER 


МА5686АЗК 
MS20426AD3-4 
28-12659-1 
28-12659-15 
М5210611 08К 
МА5686А08К 
MS20426AD3-3 
28-12659-17 
MS20470AD3-3 
28-12611-5 
28-12689-11 


G-89 


28-12610-12 
28-12610-13 
28-12620-1 
MS21069-08 
MS20426AD3-4 
28-12647-3 
MS20470AD4-4 
28-12646-21 
28-12646-13 
28-12646-15 
28-12646-17 
280-126001-109 
MS20426AD3-3 
NAS686A08K 
280-126001-9 
MS20470AD4-4 
MS20470AD4-5 


DESCRIPTION 


... Nut Plate 

... Rivet: Solid, 3/32" X 1/4" 
.. Left Side Baffle Assembly 

. . Left Side Baffle 

... Nut Plate 

... Nut Plate 

... Rivet: Solid, 3/32" X 0.188" 
... Clip Baffle 


.... Rivet 


. Bracket Anchor 


. Fire Curtain Alternator 
(793/2078 and Subsequent). 


. . Fabric: Fire Curtain, 3/64" 
Thick (In square yards) 


. Baffle Fan Shroud LH 


. Baffle Fan Shroud RH 


. Bracket Shroud Fan Up Support 
. . Plate Nut 
. . Rivet, Solid, 3/32" X 3/16" 


. Vane & Splitter Assembly 


. Rivet: Solid, 1/8" X 0.250" Alum 
. Upper Splitter 

. Lower Splitter 

. Clip Splitter 

. Clip Splitter 


. Vane Assembly 


... Rivet, Solid, 3/32" X 3/16" 

... Nut Plate 

. Vane Assembly 

. . Rivet: Solid, 1/8" X 0.250" Alum 
. . Rivet, Solid, 1/8" X 0.312" Alum 


QTY 
PER 


х х х х х х х х х х х х х х х х х 


280FX 


х х х х х х х х х х х 


х х х х х х х х х х х х х х х х х 
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FIGURE 3-26. FUEL SHUTOFF VALVE ASSEMBLY 
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FIGURE 3-26. FUEL SHUTOFF VALVE ASSEMBLY 


ITEM PART оту MODELS AFFECTED 
NUMBER NUMBER DESCRIPTION 2 
2|5111585111518 
1 - 280-124001-1 . Fuel Shutoff Valve Assembly 1 x x x x x x x 
- 4600-00 .. Fuel Shutoff Valve 1 x x x x x x x 
10 4232 ... Body Assembly 1 x x x x x x x 
20 4234 . Valve Stem 1 x x x x x x x 
30 M83248-2-010 . O-Ring 1 x x x x x x x 
40 MS29513-113 . O-Ring 1 x x x x x x x 
50 10005498 . Valve Seat 1 x x x x x x x 
50 4235 . Valve Seat (Superseded by 1 x x x x x x x 
10005498) 
60 MS29513-010 . O-Ring 2 x x x x x x x 
70 4241 . Washer 1 x x x x x x x 
80 MS28778-2 . O-Ring 1 x x x x x x x 
80 2-010 . O-Ring (Equivalent to 1 X X X X X X X 
MS28778-2) 
80 NAS1611-010 . O-Ring (Superseded by 2-010) 1 X X X X X X X 
90 4503 . Spacer 1 X X X X X X X 
100 4208-00 . Arm Assembly 1 X X X X X X X 
| 110 MS35206-230 . Screw 1 x x x x x x x 
| 110 AN515-6R8 . Screw (Superseded by 1 Х Х Х Х Х Х Х 
MS35206-230) 
110 AN500-6-8 . Screw 1 x x x x x x x 
120 MS35649-262 . Nut 1 x x x x x x x 
120 АМЗ40-6 . Nut (Superseded by MS35649- 1 
262) 
| 130 MS20615-3M10 . Rivet 2 x x x x x x x 
| 130 18286-00 . Rivet (Superseded by М520615- 2 X X X X X X X 
3M10) 
| 140 NAS1149FN316P . Washer 4 x x x x x x x 
| 140 4222 . Washer (Superseded by 4 Х Х Х Х Х Х Х 
NAS1149FN316P) 
| 150 PSO94032PG . Push Nut 2 
| 150 18207 . Nut, Tinnerman (Superseded by 2 X X X X X X X 
PS094032PG) 
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ITEM 
NUMBER 
150 


Rev. 9 


FIGURE 3-26. FUEL SHUTOFF VALVE ASSEMBLY 


PART 
NUMBER 


183204 


28-12417-1 
AN932-D3 
MS20822-6D 
AN822-6D 


280-124001-3 
NAJ1-02 
MS20426AD3-3 
NAS6603-16 
AN3-13A 


NAS1149D0316H 
AN960D10L 


MS21083N3 
AN364-1032A 


MS20995-C32 


MODELS AFFECTED 
DESCRIPTION 


. Nut, Tinnerman (Superseded by 


18207) 


. Valve Adapter 
. Plug 
. Elbow 


. Elbow (Superseded by 


MS20822-6D) 


. Bracket Assembly 
. . Nut Plate 

. . Rivet 

. Bolt 


. Bolt (Superseded by NAS6603- 


16) 


. Washer 


. Washer (Superseded by 


NAS1149D0316H) 


. Nut 


. Nut (Superseded by 


MS21083N3) 


. Wire: Safety 


3-119 
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FIGURE 3-27. EXHAUST SYSTEM INSTALLATION (A MODELS) 
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FIGURE 4-4. HYDRAULIC DAMPER ASSEMBLY (28-14375-101) 
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FIGURE 4-4. HYDRAULIC DAMPER ASSEMBLY (28-14375-101) 
MODELS AFFECTED 


о 
თ 
X 


ITEM PART 
NUMBER NUMBER 


28-14375-101 
28-14375-105 


28-14375-7 


28-14375-906 
28-14357-5 
28-14357-3 
28-14268-1 
28-14276-1 
28-14359-15 
28-14277-1 
28-14359-17 
2-025 E515-80 
NAS1611-025 
28-14358-3 


28-14370-17 
28-14370-15 


28-14372-3 
28-14372-1 


28-14371-1 
PGZFOA0180 
2-326 E515-80 
NAS1611-326 
28-14375-905 
28-14265-3 
2-025 E515-80 
NAS1611-025 


Rev. 9 


DESCRIPTION 


. Damper Assembly 


. Damper Assembly (Superseded 


by 28-14375-101) 


. Damper (Superseded by 28- 


14375-105) 


. . Damper Housing Assembly 


. .. Housing (Used with -105) 


. Housing (Used with -101) 
. Sleeve - Housing 

. Bushing (Used with -105) 
. Bushing (Used with -101) 
. Bushing (Used with -105) 
. Spacer (Used with -101) 
. O-Ring (0.070") 

. O-Ring (Alternate) 


. Sleeve Assembly (See item 
120 for breakdown) 


. Piston 


. Piston (Superseded by 28- 
14370-17) 


. Sleeve 


. Sleeve (Superseded by 28- 
14372-15) 


. Set Screw 

. Seal (Preferred) 

. O-Ring (0.210") 

. O-Ring (Alternate) 

. Damper Cover Assembly 


. Cap 


... O-Ring (0.070") 
. .. O-Ring (Alternate) 


х х х х х х х х х х х 


х х х х х х х х 


х х х х х х х х х х х 


х х х х х х х х 


х х х х х х х х х х х 
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х х х х х х х х х х х 
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FIGURE 6-10. 12 VOLT BATTERY INSTALLATION (С, F, FX Models) 
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FIGURE 6-10. 12 VOLT BATTERY INSTALLATION (C, F, FX Models) 


MODELS AFFECTED 


ITEM PART ОТҮ 
NUMBER NUMBER DESCRIPTION PER 2 s " x 
assy} $| 8 1 დ<)1959 I < I < I L 
u N| | მ) ჯ | as] დ 
10 RG-35 . Battery 12V x x X X X 
10 R35M . Battery 12 V 1 X X X X X 
10 CB35M . Battery 12V 1 x x x x X 
20 300-037 . Vent Tubing A/R X X X X X 
| 30 28-19106-5 . Rod Assembly 2 x x x x x 
30 28-19106-3 . Rod Assembly (Superseded by 2 X X X X X 
28-19106-5) 
40 28-19103-1 . Battery Retainer Assembly (Top) 1 X X X X X 
50 28-19105-1 . Bottom Battery Retainer 1 X X X X X 
Assembly 
| 60 AN525-832R8 . Screw 4 x x x x x 
60 AN526-832R8 . Screw (Superseded by AN525- 4 x x x x x 
832R8) 
| 70 MS35489-6 . Grommet 1 хрх | x |x X 
70 AN931-4-7 . Grommet (Superseded by 1 X X X X X 
MS35489-6) 
80 280-113016-29 . Battery Support 2 
90 280-113016-31 . Stiffener 2 X X X X X 
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FIGURE 8-1. LOWER SWASHPLATE ASSEMBLY 
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FIGURE 8-1. LOWER SWASHPLATE ASSEMBLY 


MODELS AFFECTED 


ITEM PART ОТҮ 
МОМВЕЋ NUMBER DESCRIPTION PER - 7 T " " v 
ШИНИЙН 
= u N u e N 
| -А 28-16101-101 Lower Swashplate Assembly REF x x x x x x x 
| 10A 28-16123-11 . Bolt 1 x x x x x x x 
| 10A 28-16123-1 . Bolt (Superseded by 28-16123-11) 1 x x x x x x x 
| 20 28-16361-1 . Housing 1 x x x x x x x 
| 30 ECD009-11 . Bearing 1 X | X | X | X | X | X | X 
I 40 N5002-125-PP . Retaining Ring 1 x x x x x x x 
| 50 28-16228-1 . Spacer 1 X | xX | X | X | XჯX X | X 
| 60 28-16387-1 . Slinger 1 x x x x x x x 
| 70 1911-81 . Lube Fitting 1 x x x x x x x 
| 70 1637-В š 88. Fitting (Superseded by 1911- 1 X X X X X X X 
| 80" 28-16119-5 . Universal Housing (Lower) 1 x x x x x x x 
(Preferred Part) 

| 80" 28-16119-3 . Universal Housing (Lower) 1 x x x x x x x 
| (Alternate) 
| 90 MS18066-14 . Set Screw (Used with 28-16119-5) 1 x x x x x x x 
| 100 NAS1149F0732P |. Washer 1 x x x x x x x 
| 100 AN960-716L . Washer (Alternate) 1 X X X X X X X 
| 110 NAS1149F0632P |. Washer 1 x x x x x x x 
| 110 AN960-616L . Washer (Alternate) 1 x X X X X X X 
| 120 AN320-7 . Nut 1 x x x x x x x 
| 120 F12NE4717-070 . Nut (Superseded by AN320-7) 1 x x x x x x x 
| 130 М524665-300 . Cotter Pin 3 x x x x x x x 
| 140 MS24665-302 . Cotter Pin 1 x x x x x x x 
| 140 AN381-3-16 . Cotter Pin (Superseded by 4 X X X X X X X 
| М524665-302) 
| 150 AN320-6 . Nut 3 
| 160 | 28-16227-3 . Washer Assembly 3 
| 170 28-16263-5 . DU Washer 4 x x x x x x x 
Rev. 9 8-2.1 May 17/23 


ENSTROM F-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


FIGURE 8-1. LOWER SWASHPLATE ASSEMBLY 
MODELS AFFECTED 


ITEM PART QTV 
NUMBER NUMBER DESCRIPTION PER 
А5үҮ|518(/8181515(|85 
че 0 ფ).= |) დ !| § 
LL LL N LL сч N 
| 180 28-16524-3 . Shim, .020" А/В x x x x x x x 
| 180 28-16524-4 . Shim, .015" А/В x x x x x x x 
| 180 28-16524-5 . Shim, .005" А/В Х x x x x x x 
| 180 28-16524-6 . Shim, .003" А/В Х x x x x x x 
| 180 28-16524-7 . Shim, .002" А/В x x x x x x x 
| 180 28-16524-8 . Shim, .001" А/В x x x x x x x 
| 190 | оврџов . Bearing 4 X | X | X | X | X | хх 
| 200 28-16226-5 . Sleeve 4 x x x x x x x 
| 210 28-16223-19 . Shaft 1 x x x x x x x 
| 220» 28-16116-11 . Universal Housing (Upper) 1 X X X X X X X 
2204 |28-16116-1 . Universal Housing (Upper) 1 X X X X X X X 
(Superseded by 28-16116-11) 
| 230 28-16224-5 . Пе Rod Assembly 1 
| 240  |28-16225-19 . Spacer 2 
| А Available as а remanufactured part (-R). 
i Effectivity F-28F S/N 825 – subsequent and 280FX S/N 2135 — subsequent. Retrofittable to F-28F S/N 509 – 
subsequent and 280FX S/N 2001 — subsequent. 
, Effectivity F-28F S/N 831 – subsequent and 280FX S/N 2136 – subsequent. Retrofittable to F-28F S/N 509 – 
subsequent and 280FX S/N 2001 – subsequent. 
A Effectivity F-28F S/N 833 – subsequent and 280FX S/N 2148 – subsequent. Retrofittable to F-28F S/N 509 – 
subsequent and 280FX S/N 2001 – subsequent. 
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FIGURE 8-2. LOWER SWASHPLATE INSTALLATION 
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ITEM 
NUMBER 


FIGURE 8-2. LOWER SWASHPLATE INSTALLATION 
MODELS AFFECTED 


PART 
NUMBER 


DESCRIPTION 


НЕ | нна нн БЕБЕ ш ш БЕБЕ вюш Шш нян ш 
> 
e 


MS20074-304 


АМ503-10-10 


NAS1149F0363P 
AN960-10 
28-16129-2 
28-16124-1 
NAS1149F0432P 
AN960-416L 
MS17826-4 
F12NE4717-048 
MS24665-1013 


AN381-2-7 


. Bolt 


. Screw (Superseded bv MS20074- 


304) 


. Washer 

. Washer (Alternate) 

. Bolt 

. Spacer 

. Washer 

. Washer (Alternate) 

. Nut 

. Nut (Superseded by М517826-4) 
. Cotter Pin 


. Cotter Pin (Superseded by 


MS24665-1013) 


ОТҮ 
РЕН 
ASSY 


о о о о о о о о 


х х х х х х х х х х 


о 
თ 
X 


х х х х х х х х х х 


х х х х х х х х х х 


х х х х х х х х х х 


Х Х 
Х Х 
Х Х 
Х Х 
Х Х 
Х Х 
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Х Х 
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FIGURE 8-3. LOWER SWASHPLATE CONTROL ROD ATTACHMENT 
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| FIGURE 8-3. LOWER SWASHPLATE CONTROL ROD ATTACHMENT 
ITEM PART оту MODELS AFFECTED 
NUMBER NUMBER DESCRIPTION PER > T x 
(e) LL LL 
ASSY | 9 ° დ o ES 2 L 
и tt IE Afl | & | დ 
I - 28-16024 Control System REF | X | X | X | X | X | X | X 
| 10 28-16361-1 . Bearing Housing 1 X X X X X X 
| 20 МА56605013 . Bolt 1 x x x x x x x 
20 АМ5-12 . Bolt (Superseded by 1 X X X X X X X 
NAS6605D13) 
| 30 NAS1149F0563P |. Washer 2 x x x x x x x 
| 30 АМ960-516 . Washer (Alternate) 2 X X X X X X X 
| 40 MS17825-5 . Nut 1 x x x x x x x 
| 40 F12NE-4753-054 . Nut (Superseded by MS 17825-5) 1 Х Х Х Х Х Х Х 
| 50 М524665-152 . Cotter Pin 1 x x x x x x x 
50 АМЗ81-2-10 . Cotter Pin (Superseded by 1 x x x x x x x 
MS24665-152) 
| 60 HMVV-5M . Rod End 1 
60 HMVV-5 . Rod End (Superseded by HMVV- 1 
5M) 
| 70 NAS6604D17 . Bolt 1 
70 АМ4-14 . Bolt (Superseded by 1 
NAS6604D17) 
| 80 NAS1149F0463P |. Мазћег 2 x x x x x x x 
| 80 AN960-416 . Washer (Alternate) 2 X X X X X X X 
| 90 MS17825-4 . Nut 2 x x x x x x x 
| 90 F12NE-4753-048 . Nut (Superseded bv MS17825-4) 1 Х Х Х Х Х Х Х 
| 100 М524665-151 . Cotter Pin 1 x x x x x x x 
100 АМЗ81-2-8 . Cotter Pin (Superseded by 1 x x x x x x x 
MS24665-151) 
| 110 ЕС0050-11 . 1/4 Washer 2 x x x x x x x 
110 1/4 Harper . Washer (Superseded by 2 
ЕСО050-11) 
| 120 28-16156-1 . Bearing 2 x x x x x x x 
| 130 28-16198-1 . Push-Pull Rod 1 x x x x x x x 
Rev. 9 8-5.1 May 17/23 


ENSTROM F-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


| FIGURE 8-3. LOWER SWASHPLATE CONTROL ROD АТТАСНМЕМТ 


ITEM PART QTV MODELS AFFECTED 
NUMBER NUMBER DESCRIPTION PER 
ASSY 
| 28-16219-1 . Spacer 1 X | X | X х | X х |х 
| 150 AN316-5R .Nut 1 x x x x x x x 
| 150 AN316-5 . Nut (Superseded by AN316-5R) 1 X X X X X X X 
| 160 28-16197-1 . Push-Pull Rod 1 x x x x x x x 


Rev. 9 8-5.2 May 17/23 


ENSTROM F-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


| INTENTIONALLY LEFT BLANK 


Rev. 9 8-5.3 May 17/23 


ENSTROM Е-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


FIGURE 8-3A. UPPER SWASHPLATE ASSEMBLY & CONTROL ATTACHMENT 
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| FIGURE 8-ЗА. UPPER SWASHPLATE ASSEMBLY & CONTROL АТТАСНМЕМТ 
NUMBER NUMBER DESCRIPTION РЕВ | < 8 5 " " x 
#55V | 81818 | 2 | 8| с | 5 
| -Ү 28-16101-107 Upper Swashplate Assembly REF X X X X X X X 
| 10 28-16260-1 . Shaft Guide Assembly 1 X X X X X X 
| 20 28-16259-1 .. Retainer 1 x x x x x x x 
| 30 28-16105-1 .. Shaft Guide 3 x x x x x x x 
| 40 28-16264-1 .. Bushing 3 x x x x x x x 
| 50 28-16103-1 . Housing 1 X | xX | X 1X рх | х | X 
| 60 16-DU-14 .. Bearing 6 x x x x x x x 
| 60 16-DU-16 . . Bearing (Alternate to 16-DU-14) 6 Х Х Х Х Х Х Х 
| 60 16-00-12 on en (Superseded by 16-DU- 6 X X X X X X X 
| 70 28-16106-2 . Bearing Spacer 1 X X X X X X X 
| 80 28-16386-1 . Slinger 1 x x x x x x x 
| 90 28-16108-11 . Bearing Housing 1 X X X X X X X 
| 90 28-16108-2 . Bearing Housing (Superseded by 1 X X X X X X X 
28-16108-11) 
| 100 ЕСО013-11 . Bearing (Used with 28-16108-11) 1 x x x x x x x 
| - ECD013-13 . Bearing (Used with 28-16108-2) 1 X x x x x x x 
| 110 28-16125-3 . Shim .005 А/В x x x x x x x 
| 120 28-16125-4 . Shim .003 А/В x x x x x x x 
| 130 28-16125-5 . Shim .002 А/В Х Х Х Х Х Х Х 
1 140** | 28-16043-19 . Bracket Retainer 1 X X X X X X X 
| 1509 | 28-16389-2 . Seal Retainer (Superseded by 1 Х Х Х Х Х Х Х 
28-16043-19) 
| 1609 |28-16110-1 . Retainer (Superseded by 28- 1 X X X X X X X 
| 16043-19) 
| 170 АМ503-10-10 . Screw 6 x x x x x x x 
| 180 1637-B1 . Lube Fitting 1 x x x x x x x 
| 180 1911-8 . Lube Fitting 1 x x x x x x x 
| 190 28-16112-17 . Housing 1 x x x x x x x 
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ITEM PART ОТҮ MODELS AFFECTED 
NUMBER NUMBER DESCRIPTION PER < m " х 
o LL 
ASSY | 8 ° დ © დ o = 
| ae | ae АМА Е 
190 28-16112-15 . Housing (Superseded by 28- 1 Х Х Х Х Х Х Х 
16112-17) 
| 200 28-16126-1 . Lock Plate 1 x x x x x x x 
| 210 28-16113-1 . Nut 3 x x x x x x x 
| 220 28-16131-11 . Walking Beam 1 x x x x x x x 
220 28-16131-1 . Walking Beam (Superseded by 1 x x x x x x x 
28-16131-11) 
| 230 28-16109-1 . Bolt (Used with 28-16108-2) 2 x x x x x x x 
| 2304 128-16109-11 . Bolt (Used with 28-16108-11) 2 x x x x x x x 
| 240 28-16109-13 . Bushing (Used with 28-16108-11) 2 x x x x x x x 
| 250 LHSSE-5 . Spherical Bearing 2 X X X X X X X 
| -0 28-22350-1 Kit Installation REF x x x x x x x 
| 2609 | NAS1101-3-10 . Screw 2 x x x x x x x 
2600 | AN502-10-10 . Screw (Superseded by NAS1101- 2 X X X X X X X 
3-10) 
| 2700 | МА51149Е0332Р |. Washer 2 x x x x x x x 
| 2700 | AN960-10L . Мазћег (Alternate) 2 x x x x x x x 
| 2800 |28-16043-13 . Interrupter Bracket 1 Х Х Х Х Х Х Х 
1 2900 | MS35649-282 . Nut 4 x x x x x x x 
| 2900 | AN340-832 . Nut (Superseded by MS35649- 4 X X X X Х Х Х 
| 282) 
| 3009 | 28-16043-15 . Interrupter Tab 4 X X X X X X X 
| 310 NAS6604D31 . Bolt 2 
310 АМ4-23 . Bolt (Superseded by 2 
NAS6604D31) 
| 320 ЕС0050-11 . 1/4 Washer 4 x x x x x x 
| = 28-16132-1 . Support Link Assembly 2 x x x x x x x 
| 330 28-16132-4 . . Bearing 2 X X X X X X X 
| 340 28-16132-3 . . Link Support 1 X X X X X X X 
| 350 28-16133-1 . Bushing 2 x x x x x x x 
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I FIGURE 8-ЗА. UPPER SWASHPLATE ASSEMBLY & CONTROL ATTACHMENT 
ITEM PART оту MODELS AFFECTED 
NUMBER NUMBER DESCRIPTION PER m m " x 
Ф LL 
ASSVI 8 9 ES © $ 5 L 
ТМ ЕЕС I. I ე I დ 
| 360 М517825-4 . Nut 2 x x x x x x 
| 360 F12NE-4753-048 |. Nut (Superseded by М517825-4) 2 x x x x x 
| 370 М524665-1013 . Cotter Pin 2 x x x x x x 
370 AN381-2-7 . Cotter Pin (Superseded by 2 X X X X X X 
MS24665-1013) 
| 380 28-16143-3 . Dog Leg Rod Епа 3 
380 28-16143-1 . Dog Leg Rod End (Superseded 3 
by 28-16143-3) 
| 390 JECDO30-11 .. Bearing 3 X | xX | X | x рх | X | X 
| 400 AN320-8 . Nut 3 x x x x x x x 
| 410 М524665-302 . Cotter Pin 3 x x x x x x x 
| 410 АМЗ81-3-16 . Cotter Pin (Superseded by 3 x x x x x x x 
| М524665-302) 
| 420+“ |28-16253-103 . Push-Pull Rod Assy. 3 
| 420“ 28-16253-101 . Push-Pull Rod Assy. (Replaced 3 X X X X X 
| бу 28-16253-103) 
430 М81934/1-08С012 |.. Bearing (Used with 28-16253- 3 x x x 
103) 
| 430 М521240-08С12 . Bearing (Superseded by 3 x x x 
| M81934/1-08C012) 
440» | 28-16336-11 . Bushing (Used with 28-16253- 3 x x x 
103) 
| 450 28-16253-8 . Shrink Tube 1 x x x x x x x 
450 28-16253-6 . Shrink Tube (Superseded by 28- 1 X X X X X X X 
16253-8) 
| 4605: |28-16253-105 . Push-Pull Rod Assy. 1 x x x x x x 
| 460% |28-16253-1 . Push-Pull Rod Assy. (Replaced 1 x x x x x x x 
| бу 28-16253-105) 
| 470 28-16201-1 . Bushing 2 x x x x x x 
| 480 28-16203-1 . Spacer (Used with 28-16253- 3 X X X X X X X 
| 105) 
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Available as a remanufactured part (-R). 


Effectivity F-28F S/N 829 and subsequent and 280FX S/N 2134 and subsequent. Eligibility F-28F S/N 509 and 
subsequent and 280FX S/N 2001 and subsequent. 


Integrated into 28-16043-19. 


Replaces the 28-16109-1 bolt in production. 28-16109-11 may be used with bearing housing 28-16108-2 for 
service. 


Chadwick/Helmuth Tracking/Balance Kit optional equipment. 

Effectivity F-28F S/N 816 — subsequent and 280FX S/N 2100 – subsequent. 
See SDB 0096, latest revision. 

Service replacement only. 


Depicted as Item Number 60 in Figure 8-4; shown for clarification. 
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FIGURE 8-4. MAIN ROTOR PITCH CHANGE CONTROLS 
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ITEM PART ОТҮ MODELS AFFECTED 
NUMBER NUMBER DESCRIPTION PER < m " x 
o LL 
ASSY | 9 ° დ © დ o = 
ИЕ მ РЕЯ Е 
| -Ү 28-16101-105 Main Rotor Rotating Controls - REF x x x x x x x 
| Installation 
| 10 28-14278-1 . . Pitch Arm 3 x x x x x x 
| 20 28-16206-11 . Barrel 3 x x x x 
| 30 28-14207-101 . Walking Beam Assembly 3 X X X X X X X 
30 28-14207-7 . Walking Beam Assembly 3 X X X 
(Obsolete) 
| 30 28-14207-1 . Walking Beam Assembly 3 X X X X X X X 
| (Obsolete) 
40 28-14250-1 .. Bushing (Flange) (Used with 28- 1 x x x 
14207-7 & 28-14207-101) 
50 28-14250-3 . . Bushing (Flange) (Used with 28- 1 Х Х Х 
14207-7 & 28-14207-101) 
60 28-16336-11 . Bushing (Used with 28-14207-7 & 1 x x x 
28-14207-101)) 
| 60 28-16203-1 . Spacer, (Used with 28-14207-7) 1 x x x x x x x 
| 70 GB-910 .. Bearing 2 x x x x x x x 
| 80 28-14262-1 . Васе 3 x x x x x x x 
| 90 1641-B . . Lube Fitting 1 X X Х Х Х Х x 
| 100 01-691-05 . Rod End 3 x x x x x x x 
| 110 AN316-5R .Nut 3 Х Х Х Х x x x 
| 120 AN316-5L . Nut 3 x x x x x x x 
| 130 11-691-05 . Rod End 3 X X X X X X X 
| 140 МА56605021 . Bolt 3 x x x x x x x 
140 АМ5-16 . Bolt (Superseded by 3 x x x x x x x 
NAS6605D21) 
| 150 ECD050-19 . 5/16 Washer 3 X X X X X X X 
150 5/16 HARPER . Flat Washer (Superseded by 3 
ECD050-19) 
| 160 28-14259-3 . Мазћег 6 x x x x x x x 
| 170 NAS1149F0563P |. Washer 3 Х Х Х Х Х Х Х 
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ITEM PART ОТҮ MODELS AFFECTED 
NUMBER NUMBER DESCRIPTION PER m m т x 
Ф LL 
#55V|I а |I დ I ფ |ә I დ | < |5 
ხითო ე Iდ I» I ე I დ 
| 170 AN960-516 . Washer (Alternate) 3 X X X X X X X 
| 180 MS17825-5 . Nut 6 x x x x x x 
| 180 F12NE-4753-054 |. Ми! (Superseded by MS17825-5) 6 x x x x x x x 
| 190 М524665-151 . Cotter Pin 6 x x x x x x x 
190 АМЗ81-2-8 . Cotter Pin (Superseded by 6 x x x x x x x 
MS24665-151) 
| 200 NAS6605D 11 . Bolt 3 
200 АМ5-11 . Bolt (Superseded by 3 x x x x x x x 
NAS6605D11) 
| 210 NAS1149F0532P |. Washer 9 x x x x x x x 
| 210 AN960-516L . Washer (Alternate) 9 X X X X X X X 
| 220 AN960D516 .. Washer 12 x x x x x x x 
| 220 NAS1149D0563H |.. Washer (Alternate) 12 x x x x x x x 
| 230 NAS6604D 11 . Bolt 3 x x x x x x x 
230 АМ4-11 . Bolt (Superseded by 3 X X X X X X X 
NAS6604D1 1) 
| 240 NAS1149F0432P . Washer 6 x x x x x x x 
| 240 AN960-416L . Washer (Alternate) 6 X X X X X X X 
| 250 М520073-05-Аб . Bolt 6 x x x x x x x 
| 250 AN75A6 . Bolt (Superseded by MS20073- 6 Х Х Х Х Х Х Х 
| 05-Аб) 
| 260 М520073-05-А12 . Bolt 6 x x x x x x x 
| 260 AN75A12 . Bolt (Superseded by MS20073- 6 
| 05-А12) 
| 270 MS17825-4 . Nut 6 x x x x x x x 
| 270 F12NE-4753-048 |. Nut (Superseded by MS17825-4) 6 x x x x x x x 
| 280 АМ174-21 . Bolt 3 x x x x x x x 
| 290 NAS1149F0463P |. Washer 9 x x x x x x x 
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| FIGURE 8-4. MAIN ROTOR PITCH CHANGE CONTROLS 
ITEM PART ОТҮ MODELS AFFECTED 
NUMBER NUMBER DESCRIPTION PER 
ASSY 
| AN960-416 . Washer (Alternate) 9 X | X | X х | X х |х 
| 300 М524665-1013 . Cotter Pin 6 x x x x x x x 
300 АМЗ81-2-7 . Cotter Pin (Superseded by 6 x x x x x x x 
MS24665-1013) 


| У Available as а remanufactured part (-R). 
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FIGURE 8-5. СҮСШС CONTROL ASSEMBLY 
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I FIGURE 8-5. CVCLIC CONTROL ASSEMBLY 
ITEM PART ОТҮ MODELS AFFECTED 
NUMBER NUMBER DESCRIPTION PER m Ó " x 
АЗЗУ | 8 | 8 | Š S $ 5 L 
LL ~, ш a LL ტე а 
-91 28-16024 Cyclic Control System Stick REF X X X X X X X 
Installation 
| 10 28-16197-1 . Push-Pull Rod Assembly 1 x x x x x x x 
| 20“ 28-16218-1 . Bellcrank Assembly 2 x x x x x x x 
| 30% 28-16156-1 .. Bearing 2 x x x x x x x 
| 40 28-16198-1 . Push-Pull Rod Assembly 1 x x x x x x x 
| 50 28-16190-1 . Push-Pull Rod Assembly 1 x x x x x x x 
| 60 28-16191-1 . Push-Pull Rod Assembly 1 x x x x x x x 
| 70 28-16158-1 . Bellcrank Assembly 1 x x x x x x x 
| 80 28-16159-1 . Bellcrank Assembly 1 x x x x x x x 
| 90» 28-16155-5 . Push-Pull Rod 2 x x x x x x x 
| 100% |28-16192-1 . Push-Pull Rod Assembly 2 x x x x x x x 
| 110 28-16160-7 . Bellcrank Assembly 1 x x x x x x x 
| 110 28-16160-1 . Bellcrank Assembly (Superseded 1 X X X X 
by 28-16160-7) 
| 120 28-16155-4 . Push-Pull Rod 1 x x x x 
130 28-19021-2 . Cyclic Stick Assembly (Pilot, 1 x x x x x x x 
Chrome, Long) (Superseded by 
28-19021-15) 
-130A | 28-19021-15 . Cyclic Stick Assembly (Pilot, 1 x x x x x x x 
Chrome, Long) 
-130В0 | 28-19021-13 . Cyclic Stick Assembly (Pilot, 1 x x x x x x x 
Chrome, Long) 
| -130С (28-19021-19 . Cyclic Stick Assembly (Pilot, 1 x x x x x x X 
Chrome, Long) 
| —1300 (28-19021-23 . Cyclic Stick Assembly (Pilot, 1 x x x x x x x 
Chrome, Long) 
| -130E | 28-19021-25 . Cyclic Stick Assembly (Pilot, 1 Х Х Х Х Х Х Х 
Chrome, Long) 
-130F 40 | 28-19021-35 . Cyclic Stick Assembly (Pilot, Flat 1 X X X X X X X 
Black, Long) 
-130GA | 28-19021-37 . Cyclic Stick Assembly (Pilot, Flat 1 X X X X X X X 
Black, Long) 
| 140» 28-19021-31 . Cyclic Stick Assembly (Pilot, 1 Х Х Х Х Х Х Х 
Chrome, Short) 
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FIGURE 8-5. CYCLIC CONTROL ASSEMBLY 


ITEM PART оту MODELS AFFECTED 
NUMBER NUMBER DESCRIPTION PER L 
со со 
сч LL сч 
-140АА | 28-19021-41 . Cyclic Stick Assembly (Pilot, Flat X X 
Black, Short) 
150% |28-19021-3 . Сусііс Stick Assembly (Co-Pilot, 2 x x 
Chrome, Long) (Superseded by 
28-19021-17) 
| -150A+ | 28-19021-17 . Cyclic Stick Assembly (Co-Pilot, 2 Х Х Х 
Chrome, Long) 
| -150B |28-19021-21 . Cyclic Stick Assembly (Co-Pilot, 1 x x x 
Chrome, Long) 
| —150С | 28-19021-27 . Cyclic Stick Assembly (Co-Pilot, 1 X X X 
Chrome, Long) 
| 1609 | 28-19021-29 . Cyclic Stick Assembly (Chrome, 1 Х Х Х 
Long) 
| —160A» | 28-19021-39 . Cyclic Stick Assembly (Flat Black, 1 X X X 
Long) 
| 1709 |28-19021-33 . Cyclic Stick Assembly (Chrome, 1 X X X 
Short) 
| -170А» | 28-19021-43 . Cyclic Stick Assembly (Flat Black, 1 Х Х Х 
Short) 
| 180% |G-38517-B-7-A . Grip 2 x x x 
-180А | 28-16026-1 . Cyclic Stick Grip Assembly 1 X X X 
(Used with Items 130 and 
-130А) 
-180В 128-16026-3 . Cyclic Stick Grip Assembly 1 Х Х Х 
(Used with Items —130B and 
—130F) 
| —180С |28-16026-5 . Cyclic Stick Grip Assembly 1 x x x 
(Used with Item —1300) 
| —1800 |28-16026-7 . Cyclic Stick Grip Assembly 1 X X X 
(Used with Item —130D) 
—180E |28-16026-9 . Cyclic Stick Grip Assembly 1 X X X 
(Used with Items —130E, 140, 
and —140A) 
| —180F |А-218-938517-00 . Grip Type B-7-A (Used with 2 X X X 
Items 150 and -150A) 
| | -180G | 702-5123 . Grip (Used with Item —150B) 1 X X 
| | -180H |702-5130 . Grip (Used with Item —150C) 1 
Rev. 9 8-12 May 17/23 


I 
ITEM PART QTV MODELS AFFECTED 
NUMBER NUMBER DESCRIPTION PER m m т x 
АЗЗУ | 8 | 8 | « е | 5 5 L 
| ” рар spese ЕС 
-1801 | G2-0032 . Grip (Used with Items 160, 1 x x 
-160A, 170, and -170A) 
- 28-16136-1 . Cyclic Stick (Chrome, Long) 1 x x x x x x 
(Used in 28-19021-13, -25, and 
-29) 
- 28-16136-5 . Cyclic Stick (Chrome, Short) 1 x x x x x x x 
(Used in 28-19021-31 and -33) 
- 28-16136-101 . Cyclic Stick (Flat Black, Long) 1 x x x x x x x 
(Used in 28-19021-35, -37, and 
-39) 
| - 28-16136-103 . Cyclic Stick (Flat Black, Short) 1 x x x x x x x 
(Used in 28-19021-41 and -43) 
| 190% | 206036-1 . Receptacle 2 X | X | X | X | X | X | X 
190% | 67-02-E-18-64S . Cannon Plug (Superseded by 2 x x x x x x x 
206036-1) 
| 200% |206037-1 . Plug 2 x x x x x x x 
200» | 67-06-C-18-64P . Cannon Plug (Superseded by 2 
206037-1) 
200А% | 206044-1 . Plug (Used with 28-19021-13 2 x x x x x x x 
and -35) 
| 210% |206070-1 . Clamp 2 x x x x x x x 
210A+ |206322-1 . Clamp (Used with 28-19021-13 2 x x x x x x x 
and -35) 
| 2204 |28-16145-1 . Bearing Housing Assembly 2 x x x x x x x 
| 230% | 16DU12 . Bearing 2 x x x x x x x 
| 240% | NAS6603-1 . Bolt 12 x x x x x x x 
| 240% | АМЗ-ЗА . Bolt (Superseded by NAS6603-1) 12 X X X X X X X 
| 250% |NAS1149F0332P |. Washer 36 x x x x x x x 
| 250» | AN960-10L . Washer (Alternate) 36 Х Х Х Х Х Х Х 
| | 260» |MS20364-1032 . Nut 18 X | X | X | X | X | х | x 
| 260» | АМЗ64-1032 . Nut (Alternate) 18 X X X X X X X 
| 270% | HMLVV-5M . Rod End 9 x x x x x x x 
| — AN316-5L . Check Nut 9 x x x x x x x 
| 280» | НМУУ-5М . Rod Епа 8 x x x x x x x 
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FIGURE 8-5. CYCLIC CONTROL ASSEMBLY 


I 
NUMBER NUMBER DESCRIPTION PER | < m т L ü x 
assy] ез | с | 8 | ез | е | 5 
| ლ АМЗ16-5 . Check Nut X | X | X | X | X | х | x 
| 290 28-16205-5 . Cyclic Torque Tube Assembly 1 Х Х Х Х Х Х Х 
| 290 28-16205-1 . Cyclic Torque Tube Assembly 1 Х Х Х Х Х Х Х 
(Superseded by 28-16205-5) 
| 300% | 28-16220-5 . Cyclic Torque Tube Assembly 1 x x x x x x x 
| 300% | 28-16220-1 . Cyclic Torque Tube Assembly 1 Х Х Х Х Х Х Х 
(Obsolete) 
| 310% | МА56603-24 . Bolt 4 x x x x x x x 
| 310% | АМЗ-17А . Bolt (Superseded by NAS6603- 4 
24) 
| 320 28-16290-2 . Attach Bracket (АН) 1 x x x x x x x 
| 330 28-16284-1 . Attach Bracket (Fore) 1 X X X X X X X 
| 340 28-16283-4 . Spring 1 x x x x x x x 
| 350 ECD050-11 . 1/4 Washer 16 x x x x x x x 
| 350 1/4 Нагрег . Washer (Superseded by 16 X X X X X X X 
ECDO050-1 1) 
| 360 28-16217-11 . Shim А/В x x x x x x x 
| | -360A | 28-16217-13 . Shim А/В Х Х Х Х Х Х Х 
| | -360B |28-16217-15 . Shim А/В x x x x x x x 
| | -360C | 28-16217-17 . Shim А/В x x x x x x x 
| | -360D |28-16217-19 . Shim А/В x x x x x x x 
| | -360E | 28-16217-21 . Shim A/R X x x x x x x 
| | -360F | 28-16217-23 . Shim А/В x x x x x x x 
| 370 | МА56604023 . Bolt 5 xX | X | X | X | X | х | x 
| 370 АМ4-17 . Bolt (Superseded by 5 X X X X X X X 
NAS6604D23) 
| 380 NAS1149F0463P |. Washer 10 x x x x x x x 
| 380 AN960-416 . Washer (Alternate) 10 X X X X X X X 
| 390 |28-16211-1 . Spacer 4 X | X | X | X | X | X | х 
| 400  |28-16157-3 . Spacer 2 X | X | X | X | х | X | х 
I 410 MS17825-4 . Nut 5 x x x x x x x 
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ITEM 
NUMBER 


PART 
NUMBER 


28-11307-902 
28-11307-901 


| 410 | F12NE-4753-048 
| 420 |М524665-151 

| 420 | АМЗ81-2-8 

| 430 | МА5660509 

| 430 | АМБ-10 

1 440 | МА5114920563Р 
| 440 | АМ960-516 

| 450 | МА5114920532Р 
| 450  |AN960-516L 

| 460 |MS17825-5 

| 460 | F12NE-4753-054 
| 470 | М824665-152 

| 470 | АМЗ81-2-10 

| 480  |28-14259-3 

| 490  |28-16209-1 

| | -490A |28-16209-11 

| 500 |28-16157-4 

| 510 | МА56605013 

| 510 |АМ5412 

1 520 |NAS6605D11 

| 520 |АМБ5-11 

| 530  |28-16210-3 

1 540 |28-16202-1 

! 

! 

| 


- 28-12719 


DESCRIPTION 


. Nut (Superseded by MS17825-4) 
. Cotter Pin 


. Pin (Superseded by MS24665- 
151) 


. Bolt 


. Bolt (Superseded by 
МА5660509) 


. Washer 

. Washer (Alternate) 

. Washer 

. Washer (Alternate) 

. Nut 

. Nut (Superseded by MS17825-5) 
. Cotter Pin 


. Pin (Superseded by MS24665- 
152) 


. Spacer 
. Spacer 
. Spacer 
. Spacer 
. Bolt 


. Bolt (Superseded by 
NAS6605D13) 


. Bolt 


. Bolt (Superseded by 
NAS6605D11) 


. Spacer 

. Spacer 

. Cabin Mount (Left Side) 

. Cabin Mount (Right Side) 


Push-Pull Rod Cover Installation 
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FIGURE 8-5. СҮСШС CONTROL ASSEMBLY 
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FIGURE 8-5. CYCLIC CONTROL ASSEMBLY 


| 
ITEM PART QTY MODELS AFFECTED 
NUMBER NUMBER DESCRIPTION PER 
ASSY დ 
' о г г 
570 2 X X 


~ 
| LDF-6-228 . Boot X X X X X 
| 580 |SST25-MP . Cable Пе 4 X | xX | X | X | x X 
| 590 28-12719-11 . Cover (R.H.) 1 X X X X X X X 
| | -600 |28-12719-12 . Cover (L.H.) 1 X | X | X | X | X | X | X 
| 610 |6RX1/2 . Screw 8 X | X | X | X | X | X | X 
| 620 4508-75 . 1/8" Еоат Таре А/В Х Х Х Х Х Х Х 
| 0 Cargo hook option. 
| за If new 28-16156-1 bearings are installed in 28-16218-1 bellcrank; machine bearings per 

dimension specified (Figure 8-5, Sheet 3). 

| T See also Figure 8-5.1. for additional installation detail. 
| % Quantities listed represent cyclic system dual control installation where applicable. 
| А Effectivity F-28F S/N 831 and subsequent; 280ЕХ ЭЛЧ 2141 and subsequent. 
| » Effectivity F-28F S/N 817 and subsequent; 280ЕХ ЭЛЧ 2108 and subsequent. 
| თ Effectivitv F-28F S/N 833 and subsequent; 280ЕХ S/N 2167 and subsequent. 
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REFER TO FIGURE 8-5. FOR 
CYCLIC CONTROL ASSEMBLY 


140 8 


100 & 
ee CYCLIC TORQUE 
TUBE 
AN. 
19 
0 


11 
ROD END 
130 Ө. ROD END 
100 
bl 


= 


FIGURE 8-5А. СҮСШС CONTROL STICK INSTALLATION 
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ITEM 
NUMBER 


10 
10 


100 
100 
110 
120 
120 
130 
130 
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FIGURE 8-5A. СҮСШС CONTROL STICK INSTALLATION 


PART 
NUMBER 


28-16024-911 


28-16024-912 


28-16183-1 
28-16183-901 
28-16390-11 


28-16150-1 
28-16148-3 
28-16148-1 


28-16056-1 
NAS6606D25 
АМ6-22 


MS17825-6 
F12NE-4753-064 
MS24665-300 
AN381-3-12 


NAS6605D15 
АМ5-13 


NAS1149F0532P 
AN960-516L 
28-16057-1 
MS17825-5 
F12NE-4753-054 
MS24665-151 
AN381-2-8 


DESCRIPTION 


Cyclic Stick Fitting (Replaces 28- 
16183-901) 


Cyclic Stick Fitting (Alternate to 28- 


16024-911) 

. Cyclic Stick Fitting 

. Cyclic Stick Fitting (Obsolete) 

. Cyclic Stick Fitting (Used with 28- 
16024-912) (Alternate to 28- 
16183-1) 

. Flanged Bearing 


. Spacer 


. Spacer (Superseded by 28- 
16148-3) 


. Washer 
. Bolt 


. Bolt (Superseded by 
NAS6606D25) 


. Nut 
. Nut (Superseded by MS17825-6) 
. Cotter Pin 


. Pin (Superseded by MS24665- 
300) 


. Bolt 


. Bolt (Superseded by 
NAS6605D15) 


. Washer 

. Washer (Alternate) 

. Spacer 

. Nut 

. Nut (Superseded by MS17825-5) 
. Cotter Pin 


. Pin (Superseded by MS24665- 
151) 


QTY 
PER 
ASSY 


REF 


REF 


N m N PD 


+ A 


- A + A A со со 


х х x х х х х 


х х х х х х х 


MODELS AFFECTED 
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| FIGURE 8-5A. CYCLIC CONTROL STICK INSTALLATION 
ITEM PART QTV MODELS AFFECTED 
NUMBER NUMBER DESCRIPTION PER > 28 " x 
o LL 
ASSY | დ 9 © © $ © n 
и | “1 1981ш 1518 
1 140 |МА56603-18 . Bolt 4 х | X | X | X | X | х | x 
| 140 AN3-14A . Bolt (Superseded bv NAS6603- 4 Х Х Х Х Х Х Х 
18) 

| 150 NAS1149F0332P |. Washer 8 x x x x x x x 
| 150 AN960-10L . Washer (Alternate) 8 X X X X X X X 
| 160 М520364-1032 . Nut 4 x x x x x x x 
| 160 АМЗ64-1032 . Nut (Alternate) 4 X X X X X X X 


Rev. 9 8-20 May 17/23 


ENSTROM F-28/280 SERIES ILLUSTRATED PARTS CATALOG 


| INTENTIONALLY LEFT BLANK 
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ITEM 
NUMBER 
10 


Rev. 8 


FIGURE 8-11. COLLECTIVE TRIM, SPRING CAPSULE 


PART 
NUMBER 


AN364-428A 
MS21083N4 
ЕСО050-25 


1/4 Нагрег 


28-16232-1 
28-16239-101 
28-16239-9 
28-16239-5 
28-16239-1 
AN3-10A 
NAS1149F0332P 
NAS1149F0316P 
MS21083N3 
AN364-1032A 
28-16234-1 
AN3-16A 
28-16235-11 
28-16235-1 
AN4-10A 
AN960-416L 
NAS1149F0432P 
AN364-428A 
MS21083N4 

1/4 Harper 
ЕСО050-11 
28-16203-1 
28-16233-1 
28-16258-1 


DESCRIPTION 


. Nut 
. Nut (Alternate to AN364-428A) 
. Washer 


. Washer (Superseded by ECD050- 


25) 


. Pivot Housing 

. Bracket Assembly 

. Bracket Assembly 

. Bracket Assembly 

. Bracket (Obsolete) 

. Bolt 

. Washer 

. Washer 

. Nut 

. Nut (Superseded by MS21083N3) 
. Strap Retainer 

. Bolt 

. Spacer 

. Spacer (Obsolete) 

. Bolt 

. Washer 

. Washer (Alternate to AN960-416L) 
. Nut 

. Nut (Alternate to AN364-428A) 

. Washer 

. Washer (Alternate to 1/4 Harper) 
. Spacer 

. Bellcrank Assembly 


. Spacer 


8-36 


QTY 
PER 
ASSY 


x х х х 


х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 


MODELS AFFECTED 


თ 
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90, 95, 35, 40 


100, 30, 35, 40 


5 


105, 110, 115, 120 


122 


129 


30 
190 195 | 200 
220 
• © ООО 225, 35, 40 
~ |Ф „თას ЛЕ m mo 
epee вт aa ҰҚ NN N Зе Де 
235 
мэ 240 
270 
265 шэг 
260 
250 255 
250 
250 


NOTE: INSTRUMENT PANEL LAYOUTS MAY VARY 
DEPENDING ON CUSTOMER PREFERENCES. 


280FX: S/N 2148 – 2166 


Sheet 1 of 4 


FIGURE 11-1F. 280FX INSTRUMENTS AND INSTRUMENT PANEL 
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280 


285, 290, 295, 300 


285, 290, 320, 
295, 300 


305, 310, 315 


VIEW A-A 


280FX: S/N 2148 – 2166 


Sheet 2 014 


FIGURE 11-1F. 280ЕХ INSTRUMENTS AND INSTRUMENT PANEL 
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FIGURE 11-1F. 280ЕХ INSTRUMENTS AND INSTRUMENT PANEL 


MODELS AFFECTED 


NUMBER NUMBER DESCRIPTION PER 2 e 2 " = x 
ASSY| 81818 | 2 | დ | с | 5 
= 28-18099-147 Instrument Installation (24V) Х 
280FX (Narrow) 
- 28-18099-159 Panel Assembly (Narrow) (280FX) | REF Х 
24V 
5 4119835-33 . Placard (LDG LT ON) 1 X 
10 28-19027-13 . LED Indicator Light Assembly 1 Х 
15 28-19046-11 . Placard (TEST) 1 x 
20 30-1UL .. Switch 1 x 
25 28-18060-11 . Cover 2 x 
30• MS35214-26 . Screw 18 x 
354 NAS1149FN616P |.Washer 18 x 
40% MS21083N06 . Nut 18 x 
45 ECD089-3 . Light Assembly Annunciator 1 Х 
50 327 . Lamp 24V 16 x 
| 55 MS35214-25 . Screw 2 x 
60 5934PD-3 A.253 . Altimeter 1 x 
65 MS35214-31 . Screw 15 x 
- AN816-4D . Adapter 1 x 
70 MS33737-16C . Instrument Mounting Nut 11 x 
75% 4196603-23 . Plug 1 x 
80% 01-0770119-15 . Post Lite 1 x 
85 28-18153-109 . Panel Assembly (Narrow) (Used 1 X 
with -159) 
90% 1040 . Inclinometer Ball 1 
954 MS35214-30 . Screw 2 x 
-А 28-22081-5 Davtron M800 Chronometer REF x 
Installation 
100A |800-28V-BAT . Clock 1 x 
-100 |28-18060-15 . Cover 1 x 
- М535214-15 . Screw 4 x 
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FIGURE 11-1F. 280ЕХ INSTRUMENTS AND INSTRUMENT PANEL 


NUMBER NUMBER DESCRIPTION PER E 55 m m = x 

u u N u N N 

105 28-18060-13 . Cover 1 x 

110 MS35214-15 . Screw 4 x 

115 NAS1149FN416P |.Washer 4 x 

120 MS21044N04 . Nut 4 x 

| 122 ECDO71-15 . Instrument Cluster 1 X 

| 122 ЕСО071-13 . Instrument Cluster (Superseded 1 x 
1 by ECD071-15) 

| 123 ECDO71-103 .. Fuel Qty. Gauge 1 X 

| 124 ЕС0071-104 .. Oil Temp. MRGB Gauge 1 x 

| 125 ECD071-105 . .Ammeter Gauge 1 X 

l 126 ECD071-106 .. Eng. Oil Press. Gauge 1 Х 

| 127 ЕС0071-107 .. Eng. Oil Temp. Gauge 1 x 

| 128 ЕСО071-108 .. Cylinder Temp. Gauge 1 X 

| 129 MS35214-27 .. Screw 4 x 

- АМ816-40 . Adapter 1 Х 

130 AN515-B6R3 . Screw 4 x 

135 28-22543-13 . Placard (MAX. TIT 1650° F.) 1 x 

140e | 28-22093-3 . EDM-700-4C Installation 1 x 

- EGT-701-4C-A-T . . Indicator w/Software Pts 1 X 

302661-REV 3.062 

145 28-18101-11 . Bracket 1 X 

150 7101SYZQE . Switch 1 X 

155 28-22540-17 . Placard 1 X 

160 KN500B1/8 . Knob 1 X 

165 ЕС0077-11 . Manifold Pressure 1 x 

- АМ816-40 . Adapter 1 Х 

- 28-180014-1 . Fitting Fuel Vent 1 X 

- 60618-1 . Pin 3 x 

- 1-480305-0 . Pin Housing 1 Х 
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ITEM 
NUMBER 


FIGURE 11-1F. 280ЕХ INSTRUMENTS AND INSTRUMENT PANEL 


PART 
NUMBER DESCRIPTION 


ОТҮ 
РЕН 
ASSY 


F-28A 


MODELS AFFECTED 


F-28C 


280C 


F-28F 
280F 


ლ 
თ 
ђ a h h 


280FX 


381N-500-S Potentiometer Х 

170 ECDO72-11 . Dual Tachometer 1 Х 
175 28-180020-11 . 1.D. Panel 1 x 
180% | Ү9485 .Таре А/В Х 
185 8000 8.853 . Airspeed 1 x 
- AN816-4D . Adapter 1 x 
190 160-012-70 . Circuit Breaker, 70 Amp 1 x 
195 7274-2-2 1/2 . Circuit Breaker, 2 1/2 Amp 1 x 
200 1684 . Hole Plug А/В Х 
205 7274-2-10 . Circuit Вгеакег, 10 Amp 2 x 
210 7274-2-5 . Circuit Breaker, 5 Amp 1 x 
215 7274-2-3 . Circuit Breaker, 3 Amp 1 x 
220 28-18069-31 . Panel 1 x 
225 MS35214-28 . Screw 4 x 
230 28-18171-33 . Panel (Narrow) (Used with -159) 1 X 
235 28-18069-33 . Panel 1 X 
240 7270-1-35 . Circuit Breaker Switch, 35 Amp A/R X 
245 1687 . Hole Plug A/R X 
- 73281 . Sealant А/В Х 
250 7270-1-5 . Circuit Breaker Switch, 5 Amp 4 Х 
- 73281. . Sealant А/В Х 
255 7270-1-3 . Circuit Breaker Switch, 3 Amp 1 X 
260 7270-1-7 1/2 . Circuit Breaker Switch, 7 1/2 Amp 1 X 
265 12TS15-2 . Toggle Switch 2 Х 
270 15PA90-4R . Red Cap 1 Х 
275 10-357290-1 . Ignition Switch 1 x 
280 28-19021-10 . (40-6) Grounding Strap 1 X 
285 770001-5 . Mount 4 X 
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FIGURE 11-1F. 280ЕХ INSTRUMENTS AND INSTRUMENT PANEL 


MODELS AFFECTED 


am | ___wonsisameeen | 
NUMBER NUMBER DESCRIPTION PER = 7 8 " " x 
assy] SI დ | 58 | 8 | е | 6 | 5 
| 290 NAS6603-14 . Bolt 4 x 
290 АМЗ-12А . Bolt (Alternate) 4 x 
295 NAS1149F0332P |. Washer 5 Х 
300 MS21044N3 . Nut 4 x 
305 MS35190-253 . Screw 8 x 
310 NAS1149FN832P |. Washer 22 X 
315 MS21083N08 . Nut 10 Х 
320 NAS1149F0363P |.Washer 3 x 
325 AN816-4D . Adapter 10 x 
330 28-18061-1 . Hose Assembly (Low Pressure) 7 X 
- MS27404-4D .. Fitting 2 x 
- MIL-DTL-5593 .. Hose 1 Х 
335 28-12470-11 . Placard (STATIC PRESSURE) 4 x 
340 AN815-40 . Coupling 4 X 
345 28-12472-11 . Placard (AIRSPEED) 2 X 
350 6 X 3/8 . Screw 4 X 
355 4119835-33 . Placard 1 X 
360 28-19073-101 . Fuse Panel Assembly 1 X 
365 28-18200-1 . Radio Panel Installation A/R X 
- MS24694-50 . Screw 8 x 
370 MS24693-BB50 . Screw 4 x 
375 28-19123-9 . Terminal Strip Assembly 1 X 
380 28-19023 . Clamp 1 X 
385 SST2S-MP . Cable Tie A/R X 
390 SST1.5I-MP . Cable Tie A/R X 
395 MS35206-244 . Screw 2 x 
400 B-00378-5 . Low Voltage Sensor (24V) 1 X 
405 22-370-60 . Shunt 1 X 
410 MS35206-247 . Screw 2 X 
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FIGURE 11-1F. 280ЕХ INSTRUMENTS AND INSTRUMENT PANEL 


MS35338-42 
MS35649-282 
28-18033-1 
MS35206-250 
28-12473-11 
28-12475-11 


28-12471-11 


28-12474-11 
AN917-10 
2335-265-1 
ЕСО078-11 
FIT221V-3/32 
28-18084-1 
4016 

PAI-700 28V 
PACMO-APZ2IN 
AA-832-06 
AWG-22-8503-10 
AWG-22-8503-2 
PVC-13 
3028-3/32 
MS35338-99 
MS35214-44 
3028-3/32 


When an optional attitude gyro, turn and slip gyro with mechanical inclinometer ball, or PFD display with 


DESCRIPTION 


. Lockwasher 

. Nut 

. Spacer 

. Screw 

. Placard (FUEL) 


. Placard (FUEL STATIC 
PRESSURE) 


. Placard (MANIFOLD 
PRESSURE) 


. Placard (LUBRICATION) 
. Tee 

. Oil Pressure Switch 

. Pressure Switch 

. Shrink Tube 

Magnetic Compass Installation 
. Tape 

. Compass 

. Mounting Bracket 

. Terminals 

. Wire 

. Wire 

. Wire Markers 

. Heat Shrink Tubing 

. Brass Lockwasher 

. Screw 


. Shrink Tube 


QTY 
PER 
ASSY 


MODELS AFFECTED 


x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 


attitude indication is installed, Items 75, 80, 90, and associated hardware Items 30, 35, 40, and 95 should not 


be installed. 


A Customer option. 
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- Not illustrated. 
Or equivalent. Contact Enstrom Product Support for alternative products. 


• See Figure 11-5C. 
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and DetailF 10 
(Wide Panel) , m 


0000000000000” 


165 ——— Se. 
160 145 
DETAIL B 
ва DETAIL С 
INSTRUMENT PANEL LAYOUT МАУ VARY 280FX: S/N 2167 AND SUBSEQUENT 


DEPENDING ON CUSTOMER PREFERENCES 
Sheet 1 014 


FIGURE 11-1G. 280ЕХ INSTRUMENTS AND INSTRUMENT PANEL 
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See View G-G f 
"Wide Panel) °F ORIENTATION VIEW 


200 205, 210, 215, 225 


шин и о 


205, 210, 245, 
215, 225 


230, 235, 240 


— კ. თ 


VIEW А-А 


280LX: S/N 2167 AND SUBSEQUENT 


Sheet 2 014 


FIGURE 11-1G. 280FX INSTRUMENTS AND INSTRUMENT PANEL 
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SEE 
DETAILE 4! 


m 
205 (REF) 1 4 <= 


REF 
FIGURE 11-5C 
DETAIL B 


VIEW C-C 


335 295 


340, 235, 325, 330 290 


200 (REF) 


SECTION D-D 


70 (REF) 


360 55 (REF) 


DETAIL E 


280FX: S/N 2167 AND SUBSEQUENT 
Sheet 3 of 4 


FIGURE 11-1G. 280FX INSTRUMENTS AND INSTRUMENT PANEL 
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205, 210, 
215, 225 
Bj 18 
205, 210, 245, 
215, 225 
205, 210, 245, 
215, 225 
230, 235, 240 
Ch Ac 
VIEW G-G 
INSTRUMENT PANEL LAYOUT MAY VARY 280FX: S/N 2167 AND SUBSEQUENT 
DEPENDING ON CUSTOMER PREFERENCES (WIDE PANEL OPTION) 


Sheet 4 of 4 


FIGURE 11-1G. 280FX INSTRUMENTS AND INSTRUMENT PANEL 
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ITEM 
NUMBER 


FIGURE 11-1G. 280FX INSTRUMENTS AND INSTRUMENT PANEL 


PART 
NUMBER 


DESCRIPTION 


QTY 
PER 
ASSY 


MODELS AFFECTED 


28-18099-171 Instrument Installation 280FX Х 
(Narrow) 
- 28-18099-173 Instrument Installation 280FX REF Х 
(Wide) 
5 LED-40-1J-HG2- . Aft Landing Light Annunciator 1 Х 
SBMMF 
10 LED-40-1J-HG2- . FWD Landing Light Annunciator 1 x 
SBMMD 
15 28-19046-11 . Placard (TEST) 1 x 
20 30-1UL .. Switch 1 x 
25 ECD089-3 . Light Assembly Annunciator 1 Х 
- М535214-15 . Screw 2 x 
Е 327 . Lamp 24V 16 x 
30 28-18060-11 . Instrument Cutout Cover А/В Х 
= MS35214-26 . Screw AR x 
- NAS1149FN616P |.Washer А/В x 
55 MS21083N06 . Nut AR x 
35 28-18060-13 . Cover 1 x 
= MS35214-15 . Screw 4 x 
= NAS1149FN416P |.Washer 4 x 
- М521044М04 . Nut 4 x 
40 5934PD-3-A.253 . Altimeter 1 x 
Е М535214-31 . Screw 3 x 
45 28-19064-1 . Placard 1 x 
| 46 ECD071-15 . Instrument Cluster 1 X 
| 47 ECDO71-103 . Fuel Qtv. Gauge 1 X 
| 48 ЕС0071-104 . Oil Temp. MRGB Gauge 1 x 
| 49 ECD071-105 . Ammeter Gauge 1 X 
| 50 ЕСО071-106 . Eng. ОП Press. Gauge 1 X 
| 51 ЕСО071-107 . Eng. Oil Temp. Gauge 1 X 
| 52 ЕСО071-108 . Cylinder Temp. Gauge 1 Х 
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FIGURE 11-1G. 280ЕХ INSTRUMENTS AND INSTRUMENT PANEL 


NUMBER NUMBER DESCRIPTION PER 2 Ян 5 m" A x 
#55V | 81818 | 2 | დ | с | 5 
1 53 MS35214-27 . Screw Х 
55 28-180020-11 . Placard 1 x 
60* 28-22093-3 . EDM-700-4C Installation REF x 
- AN515-B6R3 . Screw 4 x 
65 28-22543-13 . Placard (Included in Item 60) REF x 
70 ЕС0077-11 . Manifold Pressure and Fuel Flow 1 x 
Gauge 
= MS35214-31 . Screw 4 x 
75 28-18060-15 . Cover 1 x 
- М535214-26 . Screw 4 x 
- NAS1149FN616P |.Washer 4 x 
- MS21083N06 . Nut 4 x 
80 ECDO72-11 . Dual Tachometer 1 Х 
- М535214-31 . Screw 4 x 
850 1040 . Inclinometer 1 Х 
904 01-0770119-15 . Post Lite 1 X 
-% 4196603-23 . Plug 1 x 
— М535214-30 . Screw 2 x 
- М535214-26 . Screw 4 x 
-%% NAS1149FN616P |. Washer 6 Х 
-% MS21083N06 . Nut 6 x 
95 8000 B.853 . Airspeed Indicator 1 Х 
- М535214-31 . Screw 4 x 
100 ECD112-1 . Illuminated Panel 1 Х 
105 М524693-8826 . Screw 4 x 
110 7277-5-3 . Circuit Breaker (3 Amp) 2 x 
115 7277-5-2 . Circuit Breaker (2 Amp) 3 x 
120 7277-5-5 . Circuit Breaker (5 Amp) 2 x 
125 KN500B1/8 . Knob 1 x 
- 381М-500-5 . Potentiometer 1 x 
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ITEM PART 
NUMBER NUMBER 


FIGURE 11-1G. 280FX INSTRUMENTS AND INSTRUMENT PANEL 


DESCRIPTION 


QTY 
PER 
ASSY 


MODELS AFFECTED 


F-28A 
28C 

280C 
28F 

280F 


ლ 
თ 
ђ a h b 


F 
F 


280FX 


130 7270-1-35 . Switch (35 Amp) X 
135 7270-1-3 . Switch (3 Amp) 1 X 
140 7270-1-5 . Switch (5 Amp) 3 X 
145 7270-1-77» . Switch (7/> Amp) 1 x 
150 12TS15-2 . Switch-Toggle 2 Х 
155 15PA90-4R . Cap (red) 1 x 
160 160-012-70 . Circuit Breaker 1 x 
165 10-357290-1 . Ignition Switch 1 Х 
170 ECD112-3 . Illuminated Radio Panel 1 x 
175 MS24693-BB26 . Screw 6 x 
180 1678 . Plug 7 Х 
185 7101SYZQE . Switch (Included with Item 60) REF X 
200 28-19021-10 . Grounding Strap 1 Х 
205“ 1770001-5 . Mount 4 x 
210“ | АМЗ-12А . Bolt 4 x 
215“ | МА51149Ғ0332Р |. Washer 5 x 
205“ | М521044М3 . Nut 4 x 
230 MS35190-253 . Screw 8 x 
235 NAS1149FN832P |.Washer 16 x 
240 MS21083N08 . Nut 10 x 
245“ | МА51149Ғ0363Р |. Washer 3 x 
255 AN816-4D . Adapter 10 x 
260 28-18061-1 . Hose 7 Х 
265 28-12470-11 . Placard 2 x 
270 AN815-4D . Coupling 3 x 
275 28-12472-11 . Placard 2 x 
285 28-19123-9 . Terminal Strip 1 Х 
290 28-19023 . Clamp 1 x 
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FIGURE 11-1G. 280ЕХ INSTRUMENTS AND INSTRUMENT PANEL 


NUMBER NUMBER DESCRIPTION PER < m m " я x 
asvi8lgl& 2|/8|$g|5 
l 295 SST2S-MP . Cable Tie x 
| 300 SST1.5I-MP . Cable Tie А/В x 
| 305 MS35206-244 . Screw 2 x 
| 310 8-00378-5 . Low Voltage Sensor 1 X 
| 315 22-370-60 . Shunt 1 x 
| 320 MS35206-247 . Screw 2 x 
| 325  |MS35338-42 . Lockwasher 4 X 
| 330 М535649-282 . Nut 4 x 
| 335 |28-18033-1 . Spacer 2 x 
| 340 MS35206-250 . Screw 2 x 
| 345 28-12473-11 . Placard 2 X 
| 350 28-12471-11 . Placard 2 X 
| 355 28-12475-11 . Placard 2 X 
| 360 28-12474-11 . Placard 2 X 
| 365 AN917-1D . Tee 1 X 
| 370 2335-265-1 . Oil Pressure Switch 1 X 
| 375  |ECD078-11 . Pressure Switch 1 X 
| - Not illustrated. 
| * Omit these items if an optional attitude gyro, turn and slip gyro with mechanical inclinometer ball, or PFD 
display with attitude indication is installed. 

| % Reduce quantity by two if an optional attitude gyro, turn and slip gyro with mechanical inclinometer ball, ог 
1 PFD display with attitude indication is installed. 
| * See Figure 11-5C. 
| жж Increase quantity by опе (1) for the 28-18099-173 wide instrument panel. 
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FIGURE 12-1A. TAIL ROTOR TRANSMISSION ASSEMBLY 
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FIGURE 12-1A. TAIL ROTOR TRANSMISSION ASSEMBLY 


MODELS AFFECTED 


ITEM PART QTY 
NUMBER NUMBER DESCRIPTION PER < m mi х 
о LL 
ASSY а 8 à 8 G 
со со 
LL LL сі LL N g 
28-13525-5 . Tail Rotor Transmission 1 X X X X 
Assembly 
10A* 28-13525-7 . Tail Rotor Transmission 1 X X 
Assembly 
| 20 MS28778-3 . O-Ring 2 ххх X | X | x | x 
| 30 28-135003-11 . Bolt 2 X | X | X | X | X | X | X 
30 28-135003-1 . Bolt (Superseded by 28- 2 Х Х Х Х Х Х Х 
135003-11) 
| 40 М528775-018 . O-Ring 1 X X X X X X X 
| 50 28-13515-3 . Plug 1 XIX | X | x X | X | х 
I 60 M528778-2 . O-Ring 1 Kl X | X | x | X | x | x 
| 70 AN814-2DL . Plug 1 X X X X X X X 
| 80 М528775-113 . O-Ring 1 X X X X X X X 
| 90 58382-2 . Sight Plug 1 XIX | X | x X | X | х 
| 100 MS35769-9 . Gasket 1 X | X | X рх x | X | X 
-110 CD7L . Chip Detector (Used with 28- 1 Х Х Х Х Х Х 
13525-5) 
110A К94ВА . Chip Detector (Used with 28- 1 X X 
13525-7) 
ћ 120 M83248/1-008 . O-Ring (Alternate) 1 X X X X X X X 
| 130 21FA-540 . Nut 1 X X X X X X X 
| 140** 28-13531-11 . Tab 2 X X X X X X X 
| 150 NAS1351-3H10P . Screw 12 X X X X X X X 
| 160 28-13532-11 . Seal 1 xX X | х | X рх | х | X 
| 170 N5000-175-PP . Retaining Ring 1 X | X | X | X | X | X | X 
| 180 28-13511-11 . Spacer 1 X X X X X X X 
| -190 28-13145-1 . Placard 1 X X X X X X X 
| 200+ | 1539-001 . Seal 1 X | X | X рх | X | X | X 
I 2101 М5000-206-РР . Retaining Ring 1 x X X X X X X 
| 2201 28-16399-13 . Slinger 1 X X X X X X X 
| 2301 NAS1149F0332P . Washer 6 X X X X X X X 
| 230+ | AN960-10L . Washer (Alternate) 6 X I X | X х | X | x | х 
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| FIGURE 12-ТА. ТАП. ROTOR TRANSMISSION ASSEMBLY 
NUMBER NUMBER DESCRIPTION ИННИИ 
| 2401 NAS6603H 1 . Bolt 6 x x x x x x X 
| 2401 АМЗНЗА . Bolt (Superseded by 6 x x x x x x x 
МА56603Н1) 
1 -2501 М520995С32 . Safety Wire А/В Х Х Х Х Х Х Х 
| ს Available as a remanufactured part (-R). 
| РА Omitted if retaining ring is present (Item 210). 
| + Part called out in РМ 28-13504-3 assembiv. 
| T Part called out in P/N 28-16398 installation. 
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TAIL ROTOR GEARBOX (REF) 
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FIGURE 12-1В. FLEX COUPLING INSTALLATION 
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ITEM PART QTV MODELS AFFECTED 
NUMBER NUMBER DESCRIPTION PER | < m m x 
со со თრ 
LL LL N LL N N 
28-13617-903 Tail Rotor Drive Shaft Assembly REF X x x 
—5Ae* 28-1361 7-905 Tail Rotor Drive Shaft Assembly REF Х Х 
10 28-13618-1 .. Tail Rotor Drive Shaft 1 x x XIX x x x 
20“ 28-13613-1 .. Coupling Hub 2 Х Х Х Х Х x x 
30 28-13614-1 . Coupling Hub 1 X X X X X X X 
40 28-13607-1 . Sleeve 1 X X XIX x x x 
50** AN386-2-8A .. Taper Pin 2 x x XIX x x x 
(Head Dia. .296”/7.5 mm) 
(Grip 1.00”/25.4 mm) 
50A 28-13623-11 . O/S Taper Pin А/В x x XIX x x x 
(Head Dia. .305”/7.6 mm) 
(Grip 1.12”/28.4 mm) 
50A 28-13600-6 . O/S Taper Pin А/В x x XIX x x x 
(Superseded by 28-13623-11) 
50B 28-13623-13 . O/S Taper Pin А/В x x XIX x x x 
(Head Dia. .310”/7.8 mm) 
(Grip 1.12”/28.4 mm) 
50B 28-13600-7 . O/S Taper Pin А/В x x XIX x x x 
(Superseded by 28-13623-13) 
50C 28-13623-17 . O/S Taper Pin А/В x x XIX x x x 
(Head Dia. .318”/8 mm) 
(Grip 1.12”/28.4 mm) 
50C 28-13600-8 . O/S Taper Pin А/В x x XIX x x x 
(Superseded by 28-13623-17) 
60 AN386-2-7A . Taper Pin 1 x x XIX x x x 
(Head Dia. .296”/7.5 mm) 
(Grip 1.00”/25.4 mm) 
60A 28-13623-25 . O/S Taper Pin А/В x x XIX x x x 
(Head Dia. .302”/7.6 mm) 
(Grip 1.00”/25.4 mm) 
60A 28-13600-3 . O/S Taper Pin А/В x x XIX x x x 
(Superseded by 28-13623-25) 
60B 28-13623-27 . O/S Taper Pin А/В x x XIX x x x 
(Head Dia. .307”/7.7 mm) 
(Grip 1.00”/25.4 mm) 
60B 28-13600-4 . O/S Taper Pin А/В x x XIX x x x 
(Superseded by 28-13623-27) 
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MODELS AFFECTED 


ITEM PART ОТҮ 
МУМВЕВ МУМВЕВ DESCRIPTION PER | < m m x 
О LL 
ASSY| =1 8581) )1.)C= IC 
и иа ира а 
60C 28-13623-29 O/S Taper Pin А/В x x x x x x x 
(Head Dia. .314”/7.9 mm) 
(Grip 1.00”/25.4 mm) 
60C 28-13600-5 . O/S Taper Pin А/В x x x x x x x 
(Superseded by 28-13623-29) 
60D 28-13623-31 . O/S Taper Pin А/В x x x x x x x 
(Head Dia. .316”/8 mm) 
(Grip 1.00”/25.4 mm) 
70 NAS1149F0363P . Washer 2 x x x x x x x 
70 AN960-10 . Washer (Alternate) 2 X X X Х Х Х x 
80 AN975-3 .. Washer 2 X X X X x x x 
90** MS21044N3 . Nut 2 x x x x x x x 
90** АМ365-1032А . . Nut (Alternate) 3 X X X X X X X 
100 NAS6604D7 . Bolt 4 X X X X X X X 
100 АМ4-7А . Bolt (Superseded by NAS6604D7) 4 x x x x x x x 
110 AN960C416L . Washers 8 x x x x x x x 
110A AN960C416L . Washers А/В x x x x x x x 
(For Alignment of Flex Plates) 
120 MS21044N4 . Nut 4 x x x x x x x 
120 AN365-428A . Nut (Superseded by MS21044N4) 4 X X X X X X X 
130A 28-01041-1 . Flex Pack Kit 1 X X X X X X X 
130 28-01041-3 . Flex Pack Assembly 1 X X X X X X X 
130 A005-1991 . Flex Pack 1 X X X X X X X 
(Superseded by 28-01041-3) 
140 5511.51-М . Cable Пе 4 x x x x x x x 
150** 28-13619-1 .. Plug 2 x x x x x x x 
160 28-13621-13 . Washer 8 x x x x x x x 
160 28-13621-11 . Washer 8 x x x x x x x 
(Replaced by 28-13621-13) 
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Drive shaft assembly including forward and ай hub assemblies. Included parts indented where 
noted by double dot. 


Quantity as ordered under P/N 28-1361 7-903/-905. 
(Otherwise, Items 2 and 16 are Qty 1; Кет 9 is Qty 3.) 


Special use only, as determined by Customer Service. 
(Dimension to transmission input shaft .40"/.38".) 


Kit includes P/N 28-01041-3 (Qty 1) and P/N 28-13621-13 (Qty 8). 
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TAIL ROTOR DRIVE SHAFT 


NOTE 1 


NOTE 2 


1. Open side AFT (F-28 Series) 
2. Open side FWD (280 Series) 
3. Open side AFT 
4. Open side FWD 
5. All face left side 


FIGURE 12-2А. TAIL ROTOR HANGER BEARING INSTALLATION 
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FIGURE 12-2А. TAIL ROTOR HANGER BEARING INSTALLATION 


ITEM PART QTV MODELS AFFECTED 
NUMBER NUMBER DESCRIPTION PERS 8 
О LL LL x 
А55Ү | SIRI е & [515 
и | и შა თ დ 


28-13617-902 . Bearing Housing Assembly 5 X | X | X | X | X | X IX 

10 28-13611-1 .. Bearing Housing 1 X | X | X | X | X | X 
20 ЕСО015-11 . . Bearing 1 X | X | X | X | X | X | X 
30 N5000-187-ZD .. Snap Ring 1 XIXIXIXIXIX)X 
40 28-13606-1 .. Bushing 1 X | X | X | X | X | хх 
50 1637-8 . . Lube Fitting 1 X | X | X х | X | хх 
-55 28-11238-1 . Bracket Assembly 1 X 
60 28-13605-3 . Shim .003 AR | X | X | X | X | X|X|X 
60 28-13605-4 . Shim .007 AR | X | X | X | X | | X | X 
60 28-13605-5 . Shim .020 AR IX | X | X | X | | X | X 
60 28-13605-6 . Shim .032 AR | X | X | X | X | X | X | X 
60 28-13605-7 . Shim .063 AR IX | X | X | X | X | X | X 
60 28-13605-8 . Shim .025 AR | X | X | X X |X|X|Xx 
70 АМЗ-БА . Bolt (Length AR) 8 X | X | X | X | ххх 
70 NAS6603D4 . Bolt 2 X | X | X | | х | X | X 
70A** | АМЗН5А . Bolt (Length АВ) (Superseded by 2 X | X | X | X | X | X | X 

МА5660304) 

80 NAS1149C0332R |. Washer 10 X | X | X | X | х | X | X 
80 AN960-C10L . Washer (Alternate) 10 X | X | X | X | X | X | X 


ж 


Install under aft-most bearing housing on 280FX models for drive shaft cover. 


kk 


Installed at aft-most bearing housing. 
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DETAIL A 


FIGURE 12-2B. ROTOR TACHOMETER ASSEMBLY 
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FIGURE 12-2B. ROTOR TACHOMETER ASSEMBLY 


MODELS AFFECTED 
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I 
ITEM 
NUMBER 


PART ОТҮ 
МУМВЕН DESCRIPTION Ще Š 
и | | |4|:|4|8 

-10 28-18020-1 Tach Drive Assembly REF | X | X ххх 

-10A ]28-18020-3 Tach Drive Assembly (Inactive) REF Х 
20 ECD108-3 . Rotor Tach Cable 1 X | X | X | X | х | X | X 
20 12528Y-A164 . Rotor Tach Cable 1 X | X | X | X | X | X | X 

(Superseded by ECD108-3) 
30* 28-18031-3 . Cover 1 XIXIXIXIXIX)X 
30 28-18031-1 . Cover 1 X | X | X | X | X | хх 
(Replaced by 28-18031-3) 
40 28-18027-1 . Driver Pulley 1 хх X | X | X 

40/ 28-180010-11 . Driver Pulley (Inactive) 1 X | X 
50 NAS1611-333A . O-Ring 2 X | X | X х | X | хх 
60 MS21919WDG-5 |. Clamp 4 X | X | X | X | X | X | X 
70 MS21919WDG-14 |. Clamp 3 X | X | X | X | X | хх 
80 MS21919WDG-12 |. Сатр 1 XIXIXIXIXIX)X 
90 MS35206-245 . Screw 4 X | X | X | X | X | хх 
90 AN515-8R8 . Screw (Superseded by MS35206- 4 X | X рх | X | X | X | X 

245) 
100 NAS1149FN832P | . Мазћег 8 X | X | X | X | X | X | X 
100 AN960-8 . Washer (Alternate) 8 X | X | X | X | X | X | X 
110 AN935-8 . Lock Washer 4 X | X | X | X | X | X | X 
120 MS35649-282 . Nut 4 X | X | X | X | X | X | X 
120 АМЗ40-832 . Nut (Superseded by MS35649- 4 X | X | X | X | X | X | X 
282) 

-130 | 28-18020-5 . Tach Assembly REF | X | X | X | X | Х | Х | X 
140 1911-B1 . Lube Fitting 1 X | X | X | X | X | X | X 
150 1886 . Seal, Type IC 1 X | X | X х | X | X | X 
150 B-44-28-2 . Seal, Type B (Alternate) 1 X | X | X | X | X | X | X 
160 B-710 . Bearing 1 X | X | X х | X | хх 
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MODELS AFFECTED 
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I 
ITEM 
NUMBER 


PART ОТҮ 
NUMBER DESCRIPTION NEM 

и а а и раа 
| 170 28-18024-5 . Shaft Assembly 1 XIX|X|X|X|X|xX 
170 28-18024-1 . Shaft Assembly 1 X | X | X | X | X | X | X 

| (Superseded by 28-18024-5) 
| 180  |ECDO66-1 . Bearing 1 гагагагагагаг: 
1 190 | М5000-62-РР . Snap Ring 1 Xixixixixixix 
200 28-18034-1 . Spacer 1 X | X рх | X | X | X | X 
| 210 28-18030-1 . Driven Pulley 1 X | X | X | X | X | X | X 
220 79012-062-0500 . Roll Pin 1 X | X | X | X | X | X | X 
| 230 28-18026-3 . Tach Housing, Output 1 X | X | X | X | X | X | X 
230 28-18026-1 . Tach Housing, Output 1 X | X | X | X | X | X | X 

| (Superseded by 28-18026-3) 
| -240 |28-18020-7 . Tach and Bracket Assembly REF | X | X | Х | X | X | Х | X 
250 28-18028-1 . Tach Bracket 1 X | X рх | X | X | X | X 
I 260 | NK501-10-6 . Screw 4 хіхіхіхіхіх)х 
| 260 |NP501-10-6 . Screw (Alternate) 4 ххх х х | X | X 
| 270 NAS1149F0363P . Washer 4 X | X | X | X | X | X | X 
| 270 АМ960-10 . Washer (Alternate) 4 X | X | X | X | X | X | X 
I 280 |МА56603-12 . Bolt 4 XIX|X|X|X|x|x 
| 280 AN3-11A Я Em (Superseded by NAS6603- 4 X | X | X | X | X | X | X 
1 -290 NAS1149F0363P . Washer 8 X | X | X | X | X | X | X 
| -300 |MS21044N3 . Nut 4 ххх х | х | x | x 
| 310 NK500-8-X . Screw (Length A/R) 6 X | X | X | X | X | X | X 
| 310 МР500-8-Х . Screw (Length A/R) (Alternate) 6 X | X | X | X | X | X | X 
| 320 NAS1149FN832P |. Washer 2 X | X | X | X | X | X | X 
| 320 АМ960-8 . Washer (Alternate) 2 X | X | X | X | X | X | X 
| * Effective F-28F S/N 883 and subsequent, 280FX 2147 and subsequent. Eligibility All S/N. 
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FIGURE 12-5. TAIL ROTOR PITCH LINK ASSEMBLY 
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110 Е12МЕ4753-048 . Nut (Superseded by MS17825-4) 4 ~| | X | X | X | X | X 


I FIGURE 12-5. TAIL ROTOR PITCH LINK ASSEMBLY 
ITEM PART ОТҮ MODELS AFFECTED 
NUMBER NUMBER DESCRIPTION PER [< 25 m" x 
АБҮ| 5 1815|85185|1515 
vll IR IE | е დ 
| -5 28-16398 Tail Rotor Gear Box with Controls REF | | X | X | X | Х | Х | X 
| 10 NAS6604D15 . Bolt 2 *|* | X | X | X | X | X 
10 АМ4-13 . Bolt (Superseded by 2 XIĊIXIXIXIX | X 
МА56604015) 
| 20 ЕСО050-11 . Washer 2 5 | X | X | X | X | X 
| 30 28-16353-5 . Spacer 6 + # IX  X | X х | х 
| 40 MS28775-111 . O-Ring 2 “У | X | X | X | X | X 
| 50 28-16353-3 . Spacer 2 « |» IX  X | X |х | X 
| 60 NAS1149C0463R |. Washer 2 “У | X | X | X | X | X 
60 AN960-416 . Washer (Do not use; Replaced by 2 ХХІХ | X | X 
NAS1149C0463R) 
| 70” NAS1149C0463R |. Мазћег AR | ”” | ** | X | X | X | X | X 
70 AN960-416 . Washer (Do not use; Replaced by | А/В XIĊIXIXIXIX | X 
NAS1149C0463R) 
| 80“ NAS1149C0432R |. Washer AR | ”” | ** | X | X | X | X IX 
| 90“ ЕСО050-11 . Washer AR | ”” | ** IX | X | X | X IX 
90” 1/4 Нагрег . Мазћег (Superseded by А/В ххх | X | X 
ЕСО050-11) 
| 100 М524665-1013 . Cotter Pin 2 % I MX I X | X | X | X | X 
100 АМЗ81-2-8 . Cotter Pin (Superseded by 2 % IX | X | X | X | X | X 
М524665-1013) 
| 110 MS17825-4 . Nut 4 % I X X | X | X | X | X 
1201 | 28-16391-5 . Tail Rotor Pitch Link Assembly 2 % I X | X | X | X | X | X 
(Preferred) 
120A | 28-16391-3 . Tail Rotor Pitch Link Assembly 2 % I X TX | X | X | X | X 
(Alternate) 
1208 | 28-16391-1 . Tail Rotor Pitch Link Assembly 2 % I X | X | X | X | X | X 
(пасте) 
1200 |28-16398-901 . Tail Rotor Pitch Link Assembly 2 X | X | X | X | X | X | X 
(Alternate) 
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FIGURE 12-5. TAIL ROTOR PITCH LINK ASSEMBLY 


QTY MODELS AFFECTED 


ITEM PART © 
NUMBER NUMBER DESCRIPTION PER 
АзвҮү|(5|5|18(8185|5(8 
QISIEISIEISI[S 
28-16345-1 . Barrel 1 X | X | X | X | X | X | X 
140 11-691-04 .. Rod Епа 1 X | X | X | X | X | X | X 
150 AN316-5L .. Nut 1 X | X | X | X | X | X IX 
160 01-691-04 .. Rod End 1 X | X | X рх | X | X | X 
170 AN316-5R .. Nut 1 X | X | X | X | X | X | X 
180 28-16392-13 . Pitch Change Retainer 1 XIX IX | X | X | X | X 
| 190 NAS6604D17 . Bolt 2 X | X | X рх | X | X | X 
190 АМ4-14 . Bolt (Superseded by 2 XIX IX | X | X | X | X 
NAS6604D17) 
| 200 NAS1149F0463P |. Washer 4 X | X | X рх | X | X | X 
|| 210 |М524665-151 . Cotter Pin 2 
210 AN381-2-8 . Cotter Pin (Superseded by 2 X | X | X | X | X | X | xX 
М524665-151) 
* As required for balance. 
| ** Eligible on F-28A and 280 models if updated to left side tail rotor system in accordance with SIL 0159. 
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FIGURE 12-6A. TAIL ROTOR MECHANICAL CONTROLS (RIGHT HAND GEARBOX) 
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! FIGURE 12-6А. TAIL ROTOR MECHANICAL CONTROLS (RIGHT HAND GEARBOX) 


28-16300 


28-16301-4 

28-16301-7 
| 28-16331-1 
28-16311-1 
28-16310-2 
28-16308-1 
NAS1149F0532P 
AN960-516L 


NAS1149F0563P 
AN960-516 
MS17825-5 
F12NE-4753-054 


TS-023 
28-16302-1 

| ЕСО016-11 
М5000-268-РР 


28-16307-1 
28-16324 
28-16320-1 
28-16325-2 
5102-137-РР 


| ECD050-11 
1/4 Harper 
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ITEM PART 
NUMBER NUMBER 
-5 


DESCRIPTION 


Tail Rotor Gearbox, Blades, and 
Controls Installation 


. Bearing Housing Assembly 
. Bearing Housing Assembly 
. Bearing Housing Assembly 
.. Bushing 

. Bolt 

. Washer 

. Washer 


. Washer (Alternate) 


. Washer 

. Washer (Alternate) 

. Nut 

. Nut (Superseded by MS17825-5) 
. Seal 

. Bearing-Control, Pitch 

. Bearing 

. Snap Ring 

. Bolt 

. Bolt 

. Retainer - Pitch Link 

. Retainer - Pitch Link 

. Snap Ring 

. Washer 

. Washer (1/4 ID х 11/16 OD x 


.050) (Superseded by ECD050-11) 


12-17 


х х х х х х х х 


Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 


х х х х х х х х 


х х х х х х х х 
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ITEM PART 
NUMBER NUMBER 


150 
150 
160** 


MS17825-4 
F12NE-4753-048 
28-16313-1 


160A** | 28-16317-1R 


165 
170 


180 
190 


190 


200 
200 


210 
220 


220 
230“ 
230А* 

240 


250 
250 
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28-16311-1 
28-16309-1 


28-16308-1 
NAS6603D6 


АМЗ-6 


NAS1149F0332P 
AN960-10L 


28-16319-1 
MS17825-3 


F12NE-4753-02 
28-16314-1 

* | 28-16315-1R 
АМ503-10-8 


MS24665-151 
АМ381-2-8 


Not illustrated. 


Preferred components. 


28-16315-1R and 28-16317-1R may be replaced on F28A, 280, and early “С” models with 28-16314- 
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DESCRIPTION 


. Nut 
. Nut (Superseded by MS17825-4) 


. Bracket 
. Bracket 


.. Bushing 


. Bolt 
. Washer 
. Bolt 


. Bolt (Superseded by 


NAS6603D6) 


. Washer 
. Washer (Alternate) 


. . Bushing (Used in Item 160) 


. Nut 


. Nut (Superseded by MS17825-3) 


. Bracket 
. Bracket 
. Screw 


. Cotter Pin 


. Cotter Pin (Superseded by 


MS24665-151) 


1 and 28-16313-1 (-110A and -120A are used together -110 and -120 are used together). 
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SLOTS AT 


CLOCK POSITIONS 


FIGURE 12-68. TAIL ROTOR MECHANICAL CONTROLS (LEFT HAND СЕААВОХ) 
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FIGURE 12-68. TAIL ROTOR MECHANICAL CONTROLS (LEFT HAND СЕААВОХ) 


ITEM PART 
NUMBER NUMBER DESCRIPTION 


QTY 
PER 
ASSY 


MODELS AFFECTED 


28-16398 Tail Rotor Gearbox, Blades, and X | X | X | X | X 
Controls Installation 
-5A 28-16380 Tail Rotor Gearbox, Blades, and REF | X | X | X 
Controls Installation 
10 28-16396-2 . Bearing Housing and Pitch Link 1 X | X | X | X | X | X | X 
Retainer Assembly 
10A 28-16301-3 . Bearing Housing and Pitch Link 1 X | X | X | X 
Retainer Assembly 
10B 28-16301-4 . Bearing Housing and Pitch Link 1 X | X | X | X 
Retainer Assembly 
10C 28-16301-7 . Bearing Housing and Pitch Link 1 X | X | X | X 
Retainer Assembly 
20 28-16331-1 . Bearing Housing Assembly 1 X | X | X | X | X | X | X 
-30 28-16311-1 . Bushing 2 X | X | X | X | X | хх 
40 28-16394-2 . Bearing 1 X | X | X | X | X | X | X 
50 28-16397-11 . Рт 2 X | X | X | X | X | X | X 
60” 28-16392-13 . Retainer, Pitch Link 1 2 % | X | X | X | Х | X 
70 ECDO16-11 . Bearing 1 X | X | X | X | X | хх 
80 N5002-268-PP . Retaining Ring 1 X | X рх | X | X | X | X 
90 MS24665-155 . Cotter Pin 2 XIXIXIXIXIX)X 
90 AN381-2-16 . Cotter Pin (Superseded bv 2 X | X | X | X | X | X | X 
MS24665-155) 
100 TS-023 . Seal 1 X | X | X | X | X | хх 
110 VV1819-020 . Wave Spring Washer 2 X | X | X | X | X | X | X 
120 28-16395-1 . Key 2 X | X | X | X | X | хх 
130 TS-023 . Seal 1 X | X | X | X | X | хх 
140 28-16374-1 . Seal Retainer 1 X | X | X | X | X | хх 
150 28-16313-1 . Control Bracket, Тор 1 X | X | X | X | X | X | X 
—160 | 28-16319-1 . Bushing 2 X | X | X | X | X | X | X 
—170 |28-16311-1 . Bushing 1 X | X | X | X | X | хх 
180 28-16314-1 . Control Bracket, Bottom 1 X | X | X | X | X | X | X 
-190 | 28-16311-1 . Bushing 1 X | X | X | X | X | хх 
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FIGURE 12-68. TAIL ROTOR MECHANICAL CONTROLS (LEFT HAND GEARBOX) 


ITEM PART QTY MODELS AFFECTED 
NUMBER NUMBER DESCRIPTION РЕВ | < 
ASSY | 8 
5 ს \ 
200 


28-16310-2 . Bolt 

28-16308-1 . Washer 

NAS1149F0532P |. Washer 

AN960-516L . Washer (Alternate) 
NAS1149F0563P |. Washer 

AN960-516 . Washer (Alternate) 

MS17825-5 . Nut 

F12NE-4753-054 |. Nut (Superseded by MS17825-5) 
MS24665-151 . Cotter Pin 


N ა N N N N N N N ~ 
х х х х х х х х х х 
х х х х х х х х х х 
х х х х х х х х х х 
х х х х х х х х х х 
х х х х х х х х х х 


АМЗ81-2-10 . Cotter Pin (Superseded by 
MS24665-151) 


AN503-10-18 . Screw 
NAS1149F0332P |. Washer 


AN960-10L . Washer (Alternate) 
MS20995C20 . Safety Wire 
| E Not illustrated. 
| * Effective if converted to left side {ай rotor installation т accordance with 51. 0159. 
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